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LEGGI E DECRETI 


LEGGE 24 ottobre 1955, n. 1002. 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci di talune Aziende 
A per l’esercizio finanziario 1954:55 (1°- provvedi- 
mento). 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repub- 
blica hanno approvato; 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 
la seguente legge: 
Art. 1. 


Nello stato di previsione dell’entrata, per l'esercizio 
finanziario 1954-55, sono introdotte le variazioni di cui 
alPunnessa tabella A. 


Art. 2. 


Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del 
tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari 
esteri, della pubblica istruzione, dell’interno, dei lavori 
pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e 
delle foreste, dell’ind'ustria e del commercio, del lavoro 
e della previdenza sociale, del commercio con l'estero 
e della marina mercantile, per l’esercizio finanziario 
1954-55, sono introdotte le variazioni di cui all’annessa 
tabella B. 


Art, 3. 


Nei bilanci dell’Amministrazione dei monopoli di 
Stato, della Azienda monopolio banane, dell’ Ammini. 
strazione del fondo di massa del Corpo della guardia 
di tinunza, dell’Istituto agronomico per l'Africa ita- 
liana, dell’Amministrazione del Fondo per il culto, dei 
patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale 
autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma 
delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici, dell’ Armministrazione delle ferrovie 
dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste de- 
maniali, per l'esercizio finanziario 1954-55, sono intro- 

«te le variazioni di cui all’annessa tabella € 


Art. 4. 


Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanzia. 
rio 1954-55, concernente i capitoli per i quali è con- 
cessa la facoltà di cui all’art. 40 del regio decreto 

- novembre 1923, n. 2440, sull’Amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, 
sono aggiunti i seguenti capitoli : 


Ministero del tesoro: 


Capitolo n. 161-bis. —— Residui passivi eliminati ai 
sensi dell’art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, 

2Hu, sulla contabilità generale dello Stato e recla- 
mati dai creditori (Spesa obblisatoria). 


Capitolo n. 166-bis, — Spese di liti e arbitraggi 
(Spesa obbligatoria). 


Ministero degli affari esteri: 

Capitolo r. 118-1v. — Somme occorrenti per la liqui. 
dazione di perdite di cambio relative a rimborsi ad 
altre: Amministrazioni e a privati di somme introitate 
per il finanziamento degli Uffici diplomatici e consolari 
all’estero. 


-Ministero dell'industria e commercio: 

Capitolo n. 103. — Partecipazione al mantenimento 
dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi 
(Convenzione. internazionale di Sèvres del 6 otto- 
bre 1921, resa esecùtiva con il regio decreto-legge 31 ot- 
tobre 1923, n. 2495). 


ATt. 5. 
All’elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della 


spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finan. 
ziario 1954-55, concernente i capitoli per i quali è con- 


|cessa la facoltà di cui all’art, 41, secondo comma, del 


regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’Ammini- 
strazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato, è aggiunto il capitolo n. 48-ter -- « Spese 
per il funzionamento della Delegazione presso VAmba. 
sciata italiana a Washington, ecc. » — dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del commercio con 
Pestero. 
ATt. 6. 

I residui risultanti al 30 giugno 1955 sui capitoli dal 
n. 584-bis al n. 584-xxviI e sui capitoli aggiunti dal 
n. 851-vi al n. 851-xmi dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanzia- 
rio 1954-55, saranno trasferiti, con decreti del Mini. 
stro per il tesoro, agli stati di previsione della spesa 
delle Amministrazioni competenti, per il successivo 
esercizio 1955-56, per la liquidazione delle pendenze 
relative. 


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserta nella Raccolta ufficiale delle ieggi e dei decreti 
della Repubblica Italiana, E° fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato. 


Data a Roma, addì 24 ottobre 1955 
GRONCHI 


Segni — Gava — Vanoni 


Visto, il Guardasigilli: Moro 


TABELLA A 


Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata 
per Pesercizio finanziario 1954-55 


a) Im aumento: 


Cap. n. 4. — Proventi delle miniere 
dell'Elba, ecc. 10.000.900 
Cap. n. 12. — Proventi delle concessioni 
di spiagge, ecc. » 40.000.000 
Cap. n. 13. — Proventi delle conces- 
sionì sul demanio, ecc. » 60.000.000 
Cap. n. 18. — Proventi ordinari dei trat- ; 
turi del tavoliere di Puglia, ecc. » 36.010),000 
Cap. n. 22, — Dividendi su quote di ca- 
pitale, ecc. » 300.000.000 
Cap. n. 29.  — Avanzo di gestione della 
Amministrazione autonoma dei monopoli di _ 
Stato, ecc. » 7.352.500.000 
Cap. n. 30. — Avanzo di gestione della 
} i 157.631.000 


Azienda monopolio banane, ecc. » 
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Cap. n. 84. — Quota devoluta al Tesoro 
dello Stato, ecc. 
Cap. n. 35, — Utili della gestioni dei 


‘buoni postali fruttiferi, ecc. 

Cap. n. 68. — Diritti introitati dagli uf- 
fici all'estero, ecc. 

Cap. n. 67. — Tasse a carico dei vettori, 
ecc. 

Cap. n. 74. — Imposta sulla fabbrica- 
zione -degli olii minerali, ecc. 

Cap. n. 87. — Imposta .sul consumo dei 
tabacchi, ecc. 

Cap. n. 95, — Diritti di veriîficazione dei 
‘pesi e delle misure, ecc. 

Cap. n. 96. — Diritti ed emolumenti ca- 
tastali, ecc. 

Cap. n. 97. — Diritti sui certificati cata- 
stali, ecc. 

Cap. n. 99. — Multe inflitte dalle auto- 
rità, ecc. 

Cap. n. 100. — Provento delle oblazioni, 
ece., tutela delle strade, ecc. 

Cap. n. 1%. — Rimborso 
autonome, delle spese, ecc. 

Cap. n. 125. — Rimborsi e concorsi di- 
versi, ecc. 

Cap. n. 135. — Rimborsi e concorsi di 
versi dipendenti, ecc. 

Cap. n. 1. — Provento delle indennità, 


da Aziende 


cece. 
Cap. i. 162. — Ricuperi di spese di gin 
stizia, ec” . 
Cap. n 182. — Ricupero delle spose di 


manfeniniant» ecc 

Cap. n. 181. Ritenuta sugli stipendi; 
ese. 

Cap. n. 1 Saldo dei conti concer- 


nenti l'Istitii di emissione, ere 

Cap. n. 171 (modificata la denominazia. 
ne) Provento dalla vendita dei sieri, var- 
vini ed antibiotici. delle analisi e dei con- 
trolli compinii dai laboratori dell'Istituto 
superiore di sanità, della vendita dei disin 
fettanti e delle pribblicazioni eseguite a cura 
dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sa- 
nità pubblza, prodotto del dirittio di costi 
Into sanita» «di ni all'articolo 4 della legge 
18 Juglio 1930 n, IT. e del diritto di patente 
sanitaria previsto dall'articolo 30 della leg. 
lugli: Si, n 318, rimborso delle spese 
tolto de: sieri, vaccini ed antibio- 
siotti bioagici adoperati per uso 
terapewiio ui sensi degli articoli 180 e 1S2 
del testo mijn 27 ]uglin 1994. n. 1265, e degli 
schermi per radinlozia, radiografici e radio- 
senpici, ai sensi dell'articolo 11 del regio de- 
creto 28 cermaio 1935, n. 145, e provento dalla 
vendita del vaccino antiamarillico (Regola. 
miento sanitario internazionale n. 2, appro- 
vato con la legge 31 luglio 1954, n. 861) 

Cap. n 183 (modificata la denominazia. 
ne). — Proventi derivanti dalla vendita dei 
denaturarii dei prodotti soggetti ad im- 
poste di fabbricazione e dalla vendita dei 
contrassezizii di Stato per gli spiriti ed i 
liquori imboticliati, per gli estratti e le 
essenze destinati alla preparazione di li- 
quori, per i surrogati del caffè e per le re- 
lative miscele. Rimborso delle spese di vigi- 
lanza sulle fabbriche soggette alle imposte 
di fabbricazione 

Cap. n. 186. -- Entrate eventuali diverse 
dell'Ar:ministrazione del demanio. ecc. 

Cap n. 191, — Versamento al Tesoro 
dello Stara derli assegni. ecc. 

Cap n. 20°. — Ricupero da Enti locali e 
da Istituti pubblici di beneficenza. ecc. 


., DI 
Hb ko 


per ji cn 
licji e pr 


L. 


» 


400.000.000 
1.100.000.000 
300.000.000 
60.000.000 
6.000.000.000 
14.000.000.000 
200.000.000 
160.000.000 
170.000.000 
250.000.000 
1.000.000.000 
265.001.900 
14.000.000 
55.140.000 
2.100.000 
150.000.000 
170.900 00 
1.850.200,000 


265.005.000 


3.000.000 


700.000.000 
100.000.001 


300,000.000 


750.000.000 | Jegge 26 settembre 1954. n S69 


Cap. n. 212. — Tassa di tonnellaggio sul- 
le merci imbarcate, ecc. L. 
Cap. n. 226. — Somme da versare dalle 
Regioni e dalle Province, ecc. » 


Cap. n. 229 — Somme da versare dal- 
l’Ente nazionale per le biblioteche, ecc. . 
Cap. n. 236. — Provento della tassa sugli 
imbarchi e sbarchi di passeggeri, ecc. » 


Cap. n. 274. — Somma proveniente dal 
« Fondo speciale Sepral» ecc. x 
Cap. n. 274-bis, — Entrata derivante da 
prelevamenti dal conto corrente infruttifero 
di Tesoreria concernente la gestione dei pro-. 
dotti industriali e commerciali di importa- 
Zione » 


Cap. n. 277 (modificata la denominazio- 
ne). — Entrate derivanti dalla applicazione 
del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze 
alleate ed associate, firmato a Parigi il 
10 febbraio 1947, approvato e reso esecutivo 
col decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè 
da accordi internazionali connessi al Trat- 
tato medesimo o da altri accordi interna- 
zionali 

Cap: n. 300 (modificata la denominazio- 
ne). — Somma da ricavarsi dalla emissione 
del Prestito nazionale redimibile 5 per cento 
denominato « Trieste » e dalla emissione dei 
Buoni novennali del Tesoro 1964 (leggi 22 ot- 
tobre 1954, n. 974 e 31 Inglio 1955, n. 612) 

Cap. n. 302. — Valore nominale delle mn 
nete metalliche, ecc. ” 

Cap. n. 303, — Importo dei biglietti di 
Stato, ecc. "» 

Cap. n. 310. — Ricupero da effettuarsi 
dall'Istituto mobiliare italiano, ecc. » 

Cap. n. 347. — Somma da versarsi dal 
Fondo per il credito ai dipendenti della 
Stato, ecc. ” 

Cap. n. 355, — Riscassinne di anticipa. 
zioni e ricuperi vari » 


‘35.000.000 
35.000.000 
50.000.000 
90.000.000 


607.000.000 


200.000.000 


316.000.000 


»” 


223.275.000,000 


. 


3.000.000.000 
9.246.500,000) 


180.000.000) 


0.790.009 
60.000.000 


.. 273.210.670.000) 


11) Modifira di denominazione: 

Cap. n. 4f. Quota del 35 per cento dell'imposta unica 
sui ginochi di abilità e sui concorsi pronostici (articolo 6 della 
legge 22 dicembre 1951, ui. 1379, e Jegge 10 marzo 1955. n. 110). 

Cap. n. 50, — Quota del 25 per cento dell'imposta unica 
sui giuochi di abilità e sui conrorsi pronostici (articolo 6 della 
legge 22 dicembre 1951, n. 1379. e legge 10 marzo 1955, n. 110) 

Cap. n. 98, Quota del 40 per cento dell'imposta unica 
‘sui giuochi di abilità e sui roncorsi pronostici (art. 6 della 
legge 22 dicembre 1951. n. 1379, e legge 10 marzo 1955, n. 110), 
Tributi speciali, diritti ec compensi {de- 
creio-legge 31 Inglio 194. n 533. convertito. con madificazioni, 
in legge 26 settembre 1954. n. 869), 

Cap. n. 206. - Contribno straordinario temporaneo sulle 
retribuzioni, ai termini delle leggi 25 lnglio 1952, n. 99, e 
10 aprile 1954, n. 84. 

Can. n. 239-his, — Addizionale 5 per cento alle imposte di 
registra, di successione ed ipotecaria (decreto-legge 7 novem- 
bre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1955, nu- 
mero 1213, e Iecge 9 aprile 1955, n. 279). 

Cap. n. 276-ter. — Entrate derivanti da prelevamento dal 
fondo di Tesoreria denominato « Fondo gestione ufficio ven- 
trale carboni delle Ferrovie dello Stato ». 


c) Di nuova istituzione: 

Cap. n. 139-his. — Quota del 10 per centa 
dell'importo del diritto di statistica, riscosso 
dai Comuni ai sensì dell'art. 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 104S. n. 261, e da introi- 
tare dallo Stato per effetto delle disposizioni 
approvate col decreto-lecze 31 luglio 1954, 
n. 533, convertito. con modificazioni, nella 


Cap. n. 158-bis. 


per memoria 
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Cap. n. 237-bis. — Importo dei compensi 
dovuti sul valore delle merci acquistate, in 
base a richiesta di Enti pubblici e privati, 
dalla Delegazione tecnica italiana ai termini 
dell’art. 7 della legge 28 novembre 1954, nu- 
mero 1127 

Cap. n. 284-bis. — Somme da introitare 
per sussidi concessi dal Ministero dell'agri- 
coltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 43 
del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per 
opere di miglioramento fondiario eseguite 
nelle colonie agricole penitenziarie dipen- 
denti dal Minisiero di grazia e giustizia 


Il Ministro per il tesoro 
GAVA 


per memoria 


per memoria 


TABELLA B 


Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa 


per l’esercizio finanziario 1954-55 


MINISTERO DEL TESORO 
a) In aumento: 


Cap. n. 30. — Spese per la Camera dei 
deputati 


Cap. n. 43. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale dei ruoli speciali 
transitori, ecc. 


Cap. n. 48. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale non di ruolo, ecc. 

Cap. n. 60. — Gettoni di presenza, ecc. 

Cap. n. 61-bis (di nuova istituzione), — 
Compensi speciali in eccedenza ai limiti 
stabiliti per il lavoro straordinario da cor- 
Tispondersi al personale addetto alle Com- 
missioni dipendenti dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in relazione a parti- 
colari esigenze di servizio (art. 6 del decreto 
legislativo Presidenziale 57 giugno 1946, nu- 
mero 19) 


Cap. n. 65. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 


Cap. n. 82. — Compensi speciali, ecc. 


Cap. n. 92. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale di ruolo, ecc. 


Cap. n. 95. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 103. — Indennità dì missioni, ecc. 

Cap. n. 118. — Spese d'ufficio, ecc. 


Cap. n. 136. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. 


Cap. n. 149. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale dei ruoli speciali 
transitori, ecc. 


Cap. n. 153. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale non di ruolo, ecc. 
Cap. n. 154. — Compensi speciali, ecc. 
Cap. n. 155. — Indennità di missioni, ecc. 
Cap. n. 156-bis (di nuova istituzione), — 


Indennità e rimborso delle spese di traspor- 
to per missioni compiute da estranei 


Cap. n. 161-bîs (di nuova istituzione). — 
Residui passivi eliminati ai sensi dell’arti- 
colo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato 
e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) 

Cap. n. 166. — Spese per la corrispon- 
denza, ecc. 

Cap. n. 166-bis (di nuova istituzione). — 
Spese di liti e arbitraggi (Spesa obbliga- 
- toria) 

E: Cap. n. 168. — Spese per l'acquisto di 
“ pubblicazioni, ecc. 

Cap. n. 179. — Fondo commisurato al 10 

per cento, ecc. 


1.132.000.000 


1.000.000 


1.750.000 
260.000 


300.000 


180.000 
8.000.000 


4.308.000 


50.000 
20.000.000 
700.000 


2.000.000 


250.000 
150.000 


20.000.000 
2.000.000 


200.000 


300.000 


1.161.519.000 


Cap. n. 180. — Fondo commisurato all'8 
per cento, 6.0. ds è. +. 

tap. n. 181. — Fondo commisurato al 3 
per cento, ecc. . è +. i 

Cap. n. 182. — Fondo commisurato al 
3 per cento ecc., cortometraggi, ecc. 

Cap. n. 183. — Fondo 
2 per cento, ecc. 

:Cap. n. 186. — Fondo commisurato al- 
l'i per cento, ecc. 


Cap. n. 192. — Quota del 6 per cento del 
gettito dei diritti erariali, ecc. 


commisurato al 


-Cap.-n. 211. — Gompensi per-lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 212. — Compensi speciali, ecc. 

Cap. n. 224, — Spese per la corrispon- 
denza postale, ecc. n 

Cap. n. 241. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 263. — Compensi per lavoro stra- 


ordinario al personale di ruolo, ecc. 

Cap. n. 266. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale dei ruoli speciali 
transitori, -ecc. ì - 

Cap. n. 270. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale non di ruolo, ecc. 

Cap. n. 274. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale salariato, ecc. 

Cap. n. 275. — Compensi speciali, ecc. 

Cap. n. 288. — Assegni per spese di uff- 
cio, ecc. 

Cap. n. 289. — Telegrammi da spedirsì 
all’estero, ecc. ° 

Cap. n. 318-bîs (di nuova istituzione). — 
Spese per la fornitura, conservazione e di- 
stribuzione del vaccino antiamarillico (Rego- 
lamento sanitario internazionale n. 2, appro- 
vato con la legge 31 luglio 1954, n. 861) 

Cap. n. 326. — Contributo dell'Italia alla 
Organizzazione mondiale della sanità, ecc. 


Cap. n. 356. — Spese postali, ecc. 


Cap. n. 359. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 360. — Compensi speciali, ecc. 

Cap. n. 361. — Indennità di missione, ecc. 

Cap. n. 364. — Spese di ufficio 

Cap. n. 383. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 391. — Manutenzione, ecc., di 10- 
cali, ecc. 

Cap. n. 403. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 408. — Compensi speciali, ecc. 


Cap. n. 436. — Compensi speciali, ecc. 


Cap. n. 441. — Sussidi agli impiegati, ecc. 
Cap. n. 457. — Compensi speciali in ecce- 
denza, ecc. 


Cap. n. 494. — Spese di scorta e di assi 
curazione, ecc. 

Cap. n. 495. — Spese di ufficio, cancelle- 
ria, ecc. riguardanti tutte le Amministra- 
zioni dello Stato, ecc. 

Cap. n. 498. — Spese di ufficio, ecc. per 
le Amministrazioni autonome 

Cap. n. 499. — Rimborso al’Istituto Poli- 
grafico dello Stato delle spese per forniture 
di carta bianca, ecc. 

Cap. n. 510. — Spese per l'acquisto, ge- 
stione, manutenzione, ecc., delle automo- 
bili, ecc. 

Cap. n. 513. — Contributo annuo all'Uf- 
ficio italiano dei cambi, ecc. 

Cap. n. 516. — Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso 


L. 


v vo v 


1.353.506.000 
100.848.200 
1.566.821.000 
635.902.000 
212.095.400 
650.000.000 


1.000.000 
16.500.000 


1.000.000 
7.000.000 


‘15.000.000 


13.000.000 - 
5.500.000 


2.400.000 
25.000.000 


1.000.000 


22.000.000 


3.000.000 


4.000.000 
100.000 


170.000 
200.000 
250.000 
400.000 
180.000 
300.000 


1.350.000 
133.444.000 
12.500.000 
2.000.000 
3.500.000 


2.000.000 


90.000.000 


15.000.000 
250.000.000 


2.225.100 


100.000.000 


900.000.000 
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Cap, n. 552-bis (di nuova istiluzione). — 
Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie 
dello Siato di biglietti di servizio rilasciati 
al personale dell'A.U.S.A. e dell'Amministra- 
zione aiuti internazionali dal 1946 al 30 giu- 
gno 1950 - 

Cap. n. 555-bis (di nuova istituzione). — 
Devoluzione all'Ente autonomo del porto di 
Napoli di quota parte delle tasse sugli im- 
barchi e sbarchi di passeggeri nel porto me- 
desimo, relativa all'esercizio 1952-53 (decreto 
legislativo 6 marzo 1948, n. 519) . 

Cap. n. 566-bis (di nuova istituzione). — 
Provvigione a favore della Banca d'Htalia 
per l'esecuzione dei lavori inerenti all’affo- 
gliamento dei certificati nominativi del Pre- 
stito nazionale Rendita 5 per cento (1935) 

Cap. n. 572. — Somma occorrente per il 
pagamento della quota posta a carico del. 
l’Italia, delle pensioni, ecc. 

Cap. n. 577. — Sovvenzione alle ferrovie 
dello Stato per colmare il disavanzo di ge- 
stione 

Cap. n. 583-IX (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la estinzione del de- 
bito verso l'Azienda autonoma di soggiorno 
e turismo di Bolzano, derivante dalla loca- 
zione, da parte dell'Alto Commissariato per 
gli accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige, del 
palazzo dell'Azienda medesima, per il pe- 
riodo dal 1° ottobre 1941 al 31 maggio 1943 


Cap. n. 583-x (di nuova istituzione). — 
Spese per il funzionamento dei Consiglio di 
giustizia amministrativa per la Regione sici- 
liana, relative agli esercizi finanziari 1952-53 
e precedenti 

Cap. n. 583-xI (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la regolazione di 
spese concernenti gettoni dì presenza da cor- 
rispondere aì componenti e al segretario 
della Commissione centrale per l'avventiziato 


Cap. n. 590-bis (di nuova istituzione). — 
Somma da erogare a saldo delle retribuzioni 
dovute per l'esercizio 1953-54 per incarichi 
conferiti ai sensi dell'art. 1? del regio decreto 
8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga 
facoltà 

Cap. n. 5%-fer (di nuova istituzione sotto 
ia nuova sottorubrica « Comitati giurisdizio- 
nali territoriali per le controversie in ma- 
teria di requisizioni »). — Spese, escluse 
quelle di personale, per il funzionamento 
dei Comitati giurisdizionali territoriali per 
le controversie in materia di requisizioni 
relative agli esercizi finanziari 1953-54 e pre- 
cedenti (art. 77 del regio decreto if ago- 
sto 1940, n. 19) 

Cap. n. 590-1v (di nuova istituzione). — 
Gettoni di presenza ai membri ed ai segre- 
tari dei Comitati giurisdizionali territoriali 
per le controversie in materia di requisi- 
zioni, relativi agli esercizi 1953-54 e prece- 
denti 

Cap. n. 59-v (di nuova istituzione). — 
Spese, escluse quelle di personale, per il 
funzionamento dei Comitati giurisdizionali 
territoriali per le controversie in materia di 
requisizioni (art. 77 del regio decreto 18 azo- 
sto 1940, n. 19) 

Cap. n. 590-vi (dî nuova istituzione). — 
Gettoni di presenza ai membri ed ai segre- 
tari dei Comitatì giurisdizionali territoriali 
per le controversie in materia di requisizioni 

Cap. n. 597-bis (di nuova istituzione sotto 
la nuova sottorubrica « Corte dei conti »). — 
Compensi speciali aì membri ed ai segre- 
tari del Comitato per la perequazione delle 
pensioni chiamato ad esprimere pareri in 
sede di applicazione della legge 29 apri 
le 1949, n. 221, e della legge 8 aprile 1932, 


15.813.200 


10.000.000 


3.500.000 


97.000.000 


9.300.000.000 


300.000 


6.138.530 


187.000 


438.000 


130.000 


100.000 


300.000 


n. 212, nonchè al personale addetto al Co- 
mitato medesimo 

Cap. n. 598, — Assegnazione & 
dell'Opera nazionale, ecc. 

Cap. n. 608. — Compensi speciali in ec- 
cedenza, ecc. 
Cap. n. 613. — Spese di 
ecc. 
Cap. n. 659-bis (di nuova istituzione). — 
Somma da versare all'Ufficio dell’Unione in- 
ternazionale per la protezione delle opere 
letterarie ed artistiche, con sede in Berna, 
a saldo del contributo dovuio per l’anno 
1953, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione 
approvata con legge 12 giugno 1931, n. 774 

Cap. n. 663-bis (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la regolazione di im- 
pegni da soddisfare relativi al periodo ante- 
riore alla liberazione 

Cap. n. 663-ter (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la regolazione di im- 
pegni da soddisfare relativi al periodo della 
gestione del Governo militare alleato 

Cap. n. 664ter (di nuova istituzione). — 
Spese d'ufficio dell'Amministrazione sanita- 
ria centrale relative agli esercizi finanziari 
1951-52 e precedenti 

Cap. n. 672. — Compensi speciali, ecc, 

Cap. n. 678-bis (di nuova istituzione). — 
Rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato 
delle competenze dal medesimo corrisposte 
ad un proprio dipendente, distaccato presso 
lo stabilimento della Zecca nel periodo dal 
1° marzo 1949 al 28 febbraio 195% 

Cap. n. 680. — Compenso dovuto sull'am- 
montare dei depositi in buoni del Tesoro 
ordinari, ecc. 


favore 


scritiurazio- 
ne, 


Cap. n. 685. — Spese di manuten- 
zione, ecc. 

Cap. n. 692. — Spese per visite mediche 
all’estero 

Cap. n. 705. — Compensi speciali, ecc. 


Cap. n. 726-ter (di nuova istituzione). — 
Rimborso all'Istiiuto Poligrafico dello Stato 
delle spese relative alle forniture, alle con- 
segne, alla numerazione ed all'affogliamen- 
to di titoli, alla stampa di moduli, alla spe- 
dizione e scorta di pieghi valori inerenti 
alle varie emissioni dei prestiti statali 

Cap. n. 726-1v (di nuova istituzione). — 
Rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato 
delle spese sostenute per il pagamenic delle 
competenze dovute ai propri operai distac- 
cati presso la tipografia del Debito pubblico 
per la esecuzione dei lavori inerenti al com- 
| Pletamento di titoli di Stato 
/ Cap. n. 729. — Spese per gli aniomezzi 

Cap. n. 734-bis (di nuova istituzione). — 
Valore capitale dei titoli del « Prestito 
per la riforma fondiaria Redimibile 5 per 
cento » versati in pagamento delie imposte 
straordinarie sul pairimonio e dei tributi 
successori dovuti sui terreni scormorati per 
effetto delle leggi sulla riforma fondiaria 
(art, 3 della legge 21 marzo 1952. n, 224, ed 
articolo unico della legge 13 luglio 1955, 
n. 551) 

i Cap. n. 739-bîs (di nuova istituzione). — 
Valore nominale delle monete « Iralma » da 
lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 ritirate dalla cir- 
tolazione ai sensi della legge 2: dicembre 
1951, n. 1405 

Cap. n. 786. — Compensi per lavoro sira- 
! ordinario, ecc. 
| = Cap. n. 787. — Compensi speciali in ecce- 
denza ai limiti, ecc. 


Totale degli aumenti 


| 
| 


L. 


» 
» 


90.000 


962.100 


2.000.000 
400.000 


2.450.279 


397.248.559 
500.000 


3.500.000 


163.000.000 


2.238.800‘ 
300.000! 


200.000.000 
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b) In diminuzione: 

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, 
e interessi di debiti perpetui diversi 

Cap. n. 2. — Debiti redimibili diversi - 
Interessi e premi 

Cap. n. 27. — Somma da pagarsi al Se- 
gretariato generale della Presidenza della 
Repubblica, ecc. 

Cap. n. 40. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 117. — Fitto di locali 

Cap. n. 135. — Indennità di missione, ecc. 

Cap. n. 146. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale di ruolo, ecc. 


ecc. 


Cap. n. 158. — Retribuzioni per incari- 
chi, ecc. 

Cap. n. 162. — Spese casuali 

Cap. n. 173. — Spese per la documenta- 
zione, ecc. 


Cap. n. 195. — Spese per la radiodiffu- 
sione, ecc. 

Cap. n. 228. 
to, ecc. 

Cap. n. 287. -- Manutenzione, ecc., di lo- 
cali 


— Spese per il fanzionamen- 


Cap. n. 298. — Cura e mantenimen- 
to, ecc. 


Cap. n. 320. — Contributi, sussidi e Spe- 
se, ecc. 

Cap. n. 354. — Indennità di missioni, ecc. 

Cap. n. 362. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. 

Cap. n. 367. — Spese per gli automezzi 

Cap. n. 385. — Indennità dimissione, ecc. 

Cap. n. 393. — Spese postali, ecc. 

Cap. n. 400. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 417. — Gettoni di presenza, ecc. 

Cap. n. 419. — Spese di qualsiasi natu- 
ra, ecc 

Cap. n. 431. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 438. — Indennità di missione, ecc. 

Cap. n. 470. — Spese generali di esercizio 


della Zecca, ecc. 

Cap. n. 493. — Differenze di cambio, ecc. 

Cap. n. 496. — Rimborso all'Istituto Po- 
ligrafico dello Stato, ecc. per forniture di 
carta bianca, ecc. 

Cap. n. 497. — Rimborso all'Istituto Po- 
ligrafico dello Stato, -ecc. per fornitura delle 
carte rappresuntative di valori, ecc. 

Cap. n. 540. — Oneri dipendenti dall’ese- 
cuzione delle clausole economiche del trat- 
tato di pace, ecc. 

Cap. n. 545, — Contributo dello Stato nel 
pagamento degli interessi, ecc. 

Cap. n. 590. — Retribuzioni 
thi, ecc. 

Cap. n. 607. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 614. — Spese d'acquisto, incisio- 
ne insegne metalliche, ecc. 


Cap. n. 671. — Gettoni di presenza, ecc. 


Cap. n. 691 (modificata la denominazio- 
ne). — Indennità di missione e rimborso spe- 
se di trasporto al personale della Direzione 
generale delle pensioni di guerra e al per- 
sonale sanitario delle Commissioni mediche 
per le pensioni di guerra. Cnorari al 
detto personale sanitario. Rimborso ai Di. 
stretti militari ed ai Comandi di legione 
dei carabinieri di spese di viaggio nelle 
chiamate a visita, anche con accompagna- 


per incari- 


L. 


4.500.000 


21.400.000 


80.000.000 


1.275.000 
1.400.000 
2.000.000 


400.000. 


2.000.000 
300.000 


500.000 


1.500.000 


4.750.000 


tore, presso la Commissione medica supe- 


riore . L. 4.000.000 
Cap. n. 728. — Compensi al Commissa- 
rio, ecc. » 200.000 
Cap. a. 734. —'Valore capitale dei titoli 
del « Prestito della Ricostruzione », ecc. » 200.000.000 
Cap. n. 780. — Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso » 900.000.000 
Totale delle diminuzioni L. 1.471.635.379 


£) Modifica di denominazione : 

. Cap. n. 408-biîs. — Assegni personali spettanti ai sensi ‘del- 
l'art. 3, terzo comma, e dell'art. 4, primo comma del decreto- 
legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella 
legge 26 settembre 1954, n, #69, al personale comunque in ser-. 
vizio presso gli Uffici centrali dell’Amministrazione del tesoro 
e’ presso il Ministero del bilancio. 


d) Capitolo soppresso: 


Cap. n. 953 (aggiunto). — Rimborso all’Istituto Poligrafico 
dello Stato delle spese relative alle forniture, alle consegne, 
alia numerazione ed all'affogliamento di titoli, alla stampa di 
moduli, alla spedizione e scorta di pieghi valori inerenti alle 


‘l varie emissioni dei prestiti statali. 


2.000.000 


25.000.000 


58.900.000 
897.100 


100.000 
100.000 
42°.000 

60.000 


1.708.000 


25.000 |. 


6.000.000 


6.000.000 
8.500.000 


3.500.000 


2.000.000 


2.000.000 


8.000.000 


2.450.270 
125.000.000 
450,000 
200.000 


600.000 
400.000 


MINISTERO DELLE FINANZE 


a) In aumento: 
Cap. n. 12. — Compensi speciali în ecce- 
denza, ecc. L. 


Cap. n 13. — Indennità e rimborso spe- 
se di trasporto, ecc. » 


Cap. x. 127. — Spese per la pubblicazio- 
ne della rivista del catasto, ecc. » 


Cap. n. 135. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale provinciale, ecc » 


Cap. n. 219. — Compensi speciali, ecc. » 


Cap. n. 258. — Acquisto di materiale e 
pubblicazioni scientifiche, ecc. » 


Cap. n. 267 (modificata la denominazio- 
ne). — Acquisto, costruzione e manutenzio- 
ne di strumenti e macchinari; ‘acquisto di 
materiale per il suggeliamento di meccanismi 
e per l’adulterazione di taluni prodotti sog- 
getti ad imposte di fabbricazione: spese per 
l'assicurazione contro gli incendi del labora- 
torio chimico dei denaturanti di Milano; 
spese di trasporto e per l'accertamento delle 
imposte di fabbricazione » 

Cap. n. 2$81-bis (di nuova istituzione sotto 
la nueva rubrica di parte straordinaria « Spe- 
se generali »). — Somme occorrenti per la 
regolazione dei pagamenti effettuati su an- 
ticipazioni del Governo militare alleato per 
il territorio di Trieste e formanti oggetto di 
sospesi presso la Sezione di tesoreria di quel 
territorio , 


Cap. n. 281-fer (di nuova istituzione sotto 
la rubrica « Servizio del loito, delle lotterie e 
delle attività di giuoco »). — Spese per il gio- 
co del loro nel territorio di Trieste » 
Cap. n. 285 (modificata la denominazio- 
ne). — Contributo a favore dell’Istituto na- 
zionale per le case degli impiegati dello 
Stato per la costruzione di alloggi per uffi- 
ciali e sottufficiali della Guardia di finanza 
(68 delle 37 annualità previste dalla legge 
28 luglio 1950, n. 737, e 24 delle 35 annualità 
previste dalla legge 15 maggio 1954, n. 338). » 
Cap. n. 294. — Acquisto di stabili e terreni » 
Cap. n. 301. — Restimzioni e rimborsi del 
contributo straordinario, ecc. » 
Cap. n. 302-bîs (di nuova istituzione). — 
Aggio agli esattori delle imposte dirette sui 
riscatti dell'imposta straordinaria immobi- 
liare » 


32.980.000 
15.000.000 
2.000.000 


59.000.000 
20.000.000 


5.000.000 


50.000.000 


‘31.000.000 


10.625.000 
15.000.000 


2.000.000.000 


190.000 


Cap. n. 302-ter (di nuova istituzione). — 
Aggio agli esattori delle imposte dirette per 
‘la riscossione dell'imposta straordinaria sul 
capitale delle aziende industriali e commer- 
ciali gestite da ditte individuali o da società 
un azionarie (art. 23 del regio decreto-leg- 
ge 9 novembre 1988, n. 1720, convertito, con 


modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, 
n. 250) L. 445.000 
Totale degli aumenti L. 2.402.240.000 
Db) In diminuzione: 
Cap. n. :10. — Compensi per lavoro sira-. 
ordinario, ecc. L. 3.000.000 
Cap. n. 18. — Compensi ai componenti 
e_ai segretari, ecc. % 23.000.000 
Cap. n. 20. — Indennità di missione, ecc. » ‘8.000.000 
Cap. n. 34. — Spese inerenti all'esecuzio- 
ne di corsi, ecc. » 15.000.000 
Cap. n. 68. — Indennità di marcia, di 
accantonamento, ecc. » 10.625.000 
Cap. n. 97. — Retribuzioni ed altri as- 
segni fissi al personale non di ruolo, ecc. » 1.700.000 
Cap. ri. 98. — Oneri previdenziali, ecc. » 120.000 
Cap. n. 101. — Premio giornaliero di pre- 
senza, ecc. » 50.000 
Cap. n. 124. — Acquisto, manutenzione € 
riparazione di strumenti, ecc. » 2.000.000 
Cap. n. 136. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc, » 27.500.000 
Cap. n. 137. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale provinciale non di 
ruolo, ecc. v 5.000.000 
Cap. n. 141. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. » 20.000.000 
Cap. n. 142. — Indennità da corrisponde- 
re al personale di ruclo, ecc. » 2.500.000 
Cap. n. 168. — Devoluzione a favore dei 
Ccmuni del provento dei diritti erariali, ecc. » 650.000.000 
Cap. n. 194. — Spese di amministrazione, 
miglioramento, ecc. (canali Cavour) » 2.225.100 
‘Cap. n. 228. — Indennità e rimborso spese 
di trasporto, ecc. » 3.000.000 
Cap. n. 229. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. » 40.000.000 
Cap. n. 239. — Restituzione 8 rimborsi » 2.000.000.000 
Cap. n. 253 (modificata la denominazio- 
ne}. — Indennità e rimborso spese di traspor- 
to per missioni nell’interno dello Stato nel- 
l'interesse del servizio delle dogane e delle 
imposte di fabbricazione » 5.000.000 
Cap. n. 268. — Acquisto di pubblicazioni 
e di riviste, ecc. » 980,000 
Totale delle diminuzioni L. 2.814.700,100 


c) Modifica di denominazione: 

Cap. n. 12-bis. — Assegni personali spettanti ai sensi 
dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 4, primo comma, del de- 
creto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, 
nella legge 26 settembre 1954, n. 863, al personale comunque 
in servizio presso il Ministero delle finanze e le Intendenze 
di finanza e presso il Ministero del bilancio. 

Cap. n. 121. — Spese per il servizio degli automezzi degli 
Uffici tecnici erariali, 

Cap. n. 254. — Indennità e rimborso spese di trasporto 
per missioni all'estero nell'interesse del servizio delle dogane 
e delle imposte di fabbricazione. 


d) Capitolo soppresso: 

Cap. n. 366 (aggiunto). — Aggio agli esattori delle imposte 
dirette per la riscossione della imposia straordinaria sul capi- 
tale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte 
individuali o da società non azionarie (art. 23 del regio de- 
creto-legge 9 novembre 1938, n. 1723, convertito, con modifica- 
zioni, nella legze 19 gennaio 1959, n. 250). 


Sic. I ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 257 dell’8 novembre 1955 


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 


a) In aumento: 
Cap. n. 23. — Spese per l'esercizio di 
Tautovetture 


Cap. n. 35. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale dei ruoli speciali 
transitori 


Cap. n. 75. — Compensi speciali, ecc., al 
{personale degli Istituti di prevenzione e di 
pena, ecc. 

Cap. n. 76. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. 

Cap. n. 77 (modificata la denominazio- 
ne). — Indennità di missione da ‘effettuarsi 
nell'interesse dell'Amministrazione per gli 
Istituti di prevenzione e di pena e rimborso 
di spese di trasporto Indennità di marcia 
al personale del Corpo degli agenti di cu- 
stodia 


Cap. n. 84. — Spese di riparazione, si 
stemazione, ecc. 


Cap. n. 89-fer (di nuova istituzione). 
Rimborso ai Comuni delle spese anticipate 
per il funzionamento delle Commissioni ar- 
bitrali mandamentali per gli affitti (decreto 
legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, 
n. 55) 

Cap. n. 9i-bis (di nuova istituzione). 
Somma occorrente per la corre. vonsione ai 
Comuni di saidi di contributi, dovuti a tutto 
l'esercizio 1953-54, per le spese degli uffici 
giudiziari, ai sensi della legge 2 aprile 1941, 
n. 392, modificata dall'art. 5 “della legge 2 lu- 
glio 1952, n. 703, e della legge 1° dicem- 
bre 1952, n. 1908 


Cap. n. 9i-ter (di nuova istituzione sotto 
la nuova rubrica di parte straordinaria 
« Spese per l'Amministrazione degli Istituti 
di prevenzione e di pena»). — Somma da 
erogarsi a saldo di indennità e rimborsi di 
spese di trasporto per missioni compiute in 
esercizi decorsi, nell'interesse dell'ammini- 
strazione degli Istituti di prevenzione e di 
pena 


L. 500.000 


E 
8 


3.000.000 


78.331.000 


4.300.000 


Totale degli aumenti 161.531.000 
b) In diminuzione: 

Cap. n. 4. — Compensi speciali, ecc., al 
personale dell'Amministrazione centrale, ecc. 

Cap. n. 34. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale della Amministrazione 
giudiziaria, ecc. 

Cap. n. 36. — Compensi speciali, ecc., al 
personale dell'Amministrazione giudizia- 
ria, ecc. 

Cap. n. 51. — Indennità ai componenti 
Ie Commissioni, ecc. 

Cap. n. 79. — Mantenimento e trasporto 
dei detenuti, ecc, 

Cap. n. 81. — Mantenimento e trasporto 
dei minorenni, ecc. 

Cap. n. 82. — Servizio 
strie, ecc. 

Cap. n. 89. — Indennità 
esperti, ecc. 

Cap. n. 90. — Spese per la nomina e la 
notifica dei presidenti di seggio 

Cap. n. 91. — Compensi da corrispon- 
dere ad estranei all’Amministrazione sta- 
tale, ecc. 


3.000.000 


delle indu- 


dovute agli 


Totale delle diminuzioni 


c) Modifica di denominazione: 

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di custodia Stipendi, 
paghe. assegni vari di carattere continuativo. Premi di arruo- 
lamento e di rafferma e indennità varie. Razioni viveri in 
natura agli allievi guardie (Spese fisse). 
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MINISTERO DEGLI AFFA&l ESTERI 


A) In aumento: 

Cap. n. 6 — Indennità ai membri di 
Consigli, ecc. 

Cap. n. 7. — Acquisto di decorazioni 

Cap. n. 9. — Biblioteca, ecc, 

Cap. n. 15. — Spese segrete 

‘Cap. n. 23 (modificata la denominazia- 
ne). — Compensi speciali in eccedenza ai 
limiti stabiliti per îl lavoro straordinario, da 
corrispondere al personale del Ministero de- 
gli affari esteri ed a quello di altre Ammini- 
strazioni dello Stato che presta la propria 
opera nell'interesse del Ministero medesimo, 
in relazione a particolari esigenze di servi- 
zio {art. 6 del decreto legislativo Presiden- 
ziale 27 giugno 1946, n. 19) 

Cap. n. 25. — Sussidi al personale, ecc. 

Cap. n. 27. — Spese casuali 

Cap. n. 29. — Assegni per gli addetti al 
Gabinetto, ecc. 

Cap. n. 31. — Indennità di missione e 
rimborso spese di trasporto, ecc. 

Cap. n. 32. — Indennità al personale del 
ruolo dei servizi tecnici, ecc. 

Cap. n. 3. — Spese per automezzi 

Cap. n. 35. — Spese per acquisto e ma- 
nutenzione di macchine, ecc. 

Cap. n. 49. — Viaggi di destinazio- 
ne, ecc. 

Cap. n. 52. — Viaggi in corriere, ecc. 

Cap. n. 36. — Spese di rappresentanza, 
ecc. 

Cap. n. 65. — Retribuzione, paghe, ecc. 

Cap. n. &. — Sussidi in danaro, libri e 
materiale didattico alle scuole non gover- 
native 

Cap. n. 86. — Indennità e spese di viag- 
gio, ecc. 

Cap. n. 91. — Spese per l’invio dei de. 
legati italiani alle riunioni della Organizza- 
zione delle Nazioni Unite per la scienza, la 
educazione e la cultura, ecc. 

Cap. n. S9. — Integrazione al bilancio 
dell’Amministrazione fiduciaria della So- 
malia 

Cap. n. 10. — Spese riservate, ecc. 

Cap. n. Mi-bis (di nuova istituzione). — 
Somme occorrenti per la sistemazione con- 
tabile di paramenti effettuati negli esercizi 
decorsi dall: Rappresentanze diplomatiche 
per il rimpazrio dall'estero e per l'assistenza 
ai cittadini italiani 

Cap. n. il-ter (di nuova istituzione). — 
Somme occorrenti per la sistemazione conta- 
bile di pagamenti effettuati in esercizi de- 
corsi dalle Rappresentanze diplomatiche per 
soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose 
residenti all'estero dei militari richiamati 
alle armi 

Cap. n. 122. — Spese di ufficio, ecc. 

Cap. n. 125 (modificata la denominazio- 
ne). — Compensi speciali in eccedenza ai 
limiti stabiliti per il lavoro straordinario da 
corrispondersi .a1 personale delle varie 
Amministrazioni dello Stato per prestazioni 
nell'interesse delle Commissioni di concilia- 
zione (articolo 6 del decreto legislativo pre- 
sidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 

Cap. n. 18). — Compensi speciali .n ecce- 
denza ai limiti stabiliti per il lavoro straor- 
dinario, ecc. 

Cap. n. 12. — Spese per gli automezzi 


Totale degli aumenti 


» 


‘21.100.000 
200.000 
1.000.000 
2.200.000 
4.000.000 


1.000.000 
10.000.000 


10.000.000 


26.000.000 
15.000.000 


15.000.000 
120.000.001 


11.000.000 


2.000.000 


2.500.000 


300.000.000 
30.000.000 


30.000.000 


5.000.000 
3.000.000 


3.100.000 


1.500.000 
2.300.000 


623.700.000 


b) In diminuzione : 
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari, 


eco. L. 6.000.000 
Cap. n. 10.-- Servizio stampa, ecc. » 30.000.000 
Cap. n. 14 — Spese per la corrispon- 

denza, ecc. » 12.200.000 
Cap. n. 33. — Indennità di trasferimen- 

to, ecc. » 1.000.000 
Cap. n. 48. — Assegni ed-indennità, ecc. » 80.000.000 
Cap. n. 54 — Contributi ad istituzioni, 

ecc. : A » 3.800.000 

. Cap. n. 57. — Contributo del Governo 

italiano, ecc. i \ » 18.000.000 - 
Cap. n. 58. — Contributo dell’Italia, ecc. » 67.000.000 
Cap. n. 92. — Manutenzione degli sta- 

bili «demaniali ad uso scolastico e ‘culturale » -2.500.000 
Cap. n. 9%. — Spese di redazione, ecc. » 4.300.000 
Cap. n. 98. — Contributi del Governo 

italiano, ecc. » 14.200.000 
Cap. n. 103. — Indennità, spese di viag 

gio, ecc. » 2.700.000 
Cap. n. 119. — Indennità ai componenti 

le-Commissioni, ecc. » 1.800.000 
Cap. n. 121. — Compensi ad estranei, ecc. > 700.000 
Cap. n. 123, — Compensi per lavoro 

straordinario, ece. » 600.000 
Cap. n. 126. — Compensi ali personale 

estraneo all’Amministrazione dello Stato » 2.000.000 
Cap. n. 129: — Indennità di missione, ecc. » 700.000 
Cap. n. 131. — Spese di ufficio, cancelle- 

ria, ecc. » 3.000.000 


Cap. n. 133. — Spese di rappresentanza » 200.000 
Totale delle diminunzioni L. 250.700.000 


c) Capitolo di nuova istituzione: 
Cap. n. 118-1v. — Somme occorrenti per 
la liquidazione di perdite di cambio relative 
a rimborsi ad alre Amministrazioni e a 
privati di somme introitate per il finanzia- 
mento degli Uffici diplomatici e consolari 
all’estero (Spesa obbligatoria) per memoria 


MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 


a) In aumento: 
Cap. n. 11, — Compensi per lavoro 


straordivuario, ecc. L. 18.000.000 
Cap. n. 12. — Compensi speciali, ecc. al 

personale, ecc. » 84.000.555 
Cap. n. 13. — Indennità per  missio- 

ni, ecc. » 3.100.000 
Cap. n. 17. — Indennità e diarie a mem- 

bri di Commissioni, ecc. » 71.000.000 
Cap. n. 20. — Rimborso alle Ferrovie 

dello Stato, ecc. » 3.975.000 
Cap, n. 21, — Sussidi ad impiegati ed 

insegnanti, ecc. » 8.000.000 
Cap. n. 30. — Personale di ruolo, ecc. 

Stipendi, ecc. » 170.000.000 
Cap. n. 39. — Compensi speciali, ecc. È) 24.270.720 
Cap. n. 40. — Spese di ufficio, ecc. » 19.000.000 
Cap. n. 53. — Indennità di trasferi 

mento, ecc. » 7.830.000 
Cap. n. 74. — Indennità agli insegnanti 

elementari, ecc. » 1.500.000 
Cap. n. 75. — Stipendi ed alri assegni 

al personale di ruolo, ecc. » 2.218.000.009 
Cap. n. 86. — Stipendi ed assegni, ecc. » 1.200.000.000 
Cap. n. 101. — Sussidi e spese. ecc. » 7.500.000 
Capitolo n. 123. — Personale degli istitu- 

ti, ecc. » 530.000.000 


Cap. n. 135. — Istituti tecnici nauti. 
ci, ecc. » 15.000.000 


corsi 


Cap. n. 139. — Scuole e 
dari, ecc. 
Cap. n. 162. — Spese e contributi per il 


secon- 


funzionamento degli Osservatori 
mici, ecc. : 
Cap. n. 164. — Contributi a favore, ecc. 
Cap. n. 176. —— Compensi per lavoro 
straordinario, ecc. 


Cap. n. 177. — Compensi speciali, ecc. 


astrono- 


Cap. n. 195. — Retribuzioni, assegni fis- 
si, ecc. 
Cap. n. 198. — Compensi speciali, ecc. 


Cap. n. 203. — Conservatori di 
‘ca, ecc. 

Cap. n. 233. — Indennizzi e premi da cor- 
‘rispondere, ecc. in dipendenza di ritrova- 
Ienti e di ricuperi di oggetti d'arte, ecc. 

Cap. n. 234. — Paghe, mercedì, ecc. 

Cap. n. 238. — Sussidi al personale, ecc. 

Cap. n. 243. — Contributi eventuali ai 
proprietari di aree, ecc. 

Cap. n. 254-ter {di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la sistemazione di so- 
spesi presso le Sezioni di Tesoreria Provin- 
«ciale e sulle contabilità speciali -delle -Pre- 
fetture relativi al periodo anteriore alla li- 
berazione delle singole provincie 

Cap, n. 2541v ‘di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la regolazione di pa- 
gamenti effettuati per autorizzazione del 
Governo militare alleato e formanti oggetto 
di sospesi presso le Sezioni di tesoreria pro- 
vinciale e sulle contabilità speciali delle Pre- 
fetture 

Cap. n. 254-v (di nuova istituzione). — 
Somma occorrenie per la regolazione di pa- 
gamenti effettuati allo scoperto sulle conta- 
bilità speciali istituite ‘presso le Prefetture, 
ai termini del decreto legislativo 29 ago- 
sto 1945, n. 524 

Cap. n. 254-VI (di nuova istituzione). — 
Somma da erogarsi a saldo di indennità e 
rimborsi di spese per missioni pertinenti 
ad esercizi decorsi 

Cap. n. 25>-dis (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la liquidazione di 
indennità di trasferimento e di prima siste- 
mazione dovute agli insegnanti elementari, 
trasferiti per servizio, collocati a riposo o 
nominati in ruolo nel corso dell'esercizio 
finanziario 1951-52 

Cap. n. 255-ier (di nuova istituzione). — 
Fondo occorrente per la liquidazione di 
somme dovute agli insegnanti elementari 
dell’Alto Adige cui è affidato l'insegnamento 
della lingua materna in diverse località del- 
la zona predetta, per indennità pregresse, 
ai sensi degli articoli 5 e 8 del decreto legi- 
slativo del Capo provvisorio delio Stato 
16 maggio 1947, n. 555 

Cap. n. 258-ter (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la liquidazione allo 
Osservatorio Vesuviano di Resina (Napoli) 
dei suldi dovuti per l'indennità speciale di 
cui al decreto interministeriale 10 ago- 
sto 1948 

Cap. n. 258-IV (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la corresponsione di 
sussidi straordinari a favore di studenti uni- 
versitari profughi giuliani e dalmati 

Cap. n. 264-bis (di nuova istituzione). — 
Rimborso all'Istituio centrale di statistica 
delle spese per l’esecuzione e pubblicazione 
di statistiche relative ai servizi della pub- 
blica istruzione per gli anni dal 1949-50 el 
1952-53 

Cap. n. 271. — Paghe e inden”ità. ece. 

Cap. n. 272. — Oneri previdi ziali, ecc. 


musi- 


Totale degli aumenti 


» 


3.000.000 
11.376.900 


7.921.163 
37.923.000 


256.400 


162.935.500 
10.000.000 
10.428.825 


1.083.000 


924.241 


865.845 


8.500.000 


20.331.785 


2.500.000 


15.000.000 


8.900.000 
800.000 
70.000 


7.672 489.306 


b) In diminuzione: 

Cap. n. 4-bis — Paghe, mercedì, ecc. 

Cap. n. 37. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 38. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 44, — Oneri previdenziali, ecc. 

Cap. n. 48, — Contributi per il manteni- 
mento di scuole elementari, ecc. 

Cap. n. 65. — Spese per il funzionamen- 
to, ecc. 4 

Cap. n. 70. — Sussidi e spese per la 
propaganda, ecc. 

Cap. n. 73. — Spese per l'arredamento, 
ecc. 

Cap.-n. 76. — Personale insegnante, 
ecc., inquadrato nei ruoli speciali transito- 
ri, ecc. 

Cap. n. 79. — Compenti per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 87. — Personale insegnanjte, 
ecc. 

Cap. n. 90. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. . 


Cap. n. 121, — Contributi e sussidi, ecc. 

Cap. n. 124, — Istituti tecnici, ecc. 

Cap. n. 128. — Contributi e sussidi, ecc. 

Cap. n. 131. — Contributi e sussidi, ecc. 

Cap. n. 135. — Istituti tecnici nautici, 
ecc. 

Cap. n. 136, — Contributi e sussidi, ecc, 

Cap. n. 140. — Scuole e corsi secondari, 
ecc. 

Cap. n. 144, — Contributi, ecc. 

Cap. n. 159, — Indennità alle Commissio- 
ni dei concorsi, ecc. 


Cap. n. 165. — Fondo destinato al rim- 
borso ecc. al personale universitario, ecc. 


Cap. n. 178. — Biblioteche governative, 
ecc. 
Cap. n. 180. — 'jpese per restauri, ecc. 


Cap. n. 181. — Assegni a biblioteche non 
governative, ecc. 


Cap. n. 182. — Sussidi, premi, ecc. 

Cap. n. 204. — Accademie di belle arti, 
ecc. 

Cap. n. 210. — Contributi ordinari, ecc. 

Cap. n. 216. — Musei, gallerie, ecc. 

Cap. n. 218. — Lavori di conservazione, 
ecc. 

Cap. n. 219. — Scavi Lavori di scavo, 
ecc. 

Cap. n. 221. — Dotazioni governative a 
monumenti, ecc. 


Cap. n. 222. — Spese per la manutenzio- 
ne, ecc. . x 

Cap. n. 229. — Acquisto di cose d’arte, 
ecc. Fs 

Cap. n. 253. — Contributo annuo, ecc. 

Cap. n. 254. — Indennità di missieni, ecc. 

Cap. n. 265. — Posti di assistente, ecc. 

Cap. n. 267. — Restauri e riparazioni di 
danni, ecc. 

Cap. n. 268 (modificata la denominazio- 
ne). — Spese per il recupero, per il traspor- 
to dai ricoveri, il riassetto e il ricolloca- 
mento in sede di opere d'arte e di materiale 
bibliografico e didattico nell’interesse dello 
Stato o di enti e privati che svolgono in Ita- 
lia la loro funzione culturale, nonchè per il 
funzionamento dell'ufficio preposto a tali re- 
cuperi (legge 11 aprile 1953, n. 323) 

Cap. n. 269. — Retribuzioni ed assegni, 


‘@CC. |. s 


10.000.000 
10.000.000 


97.700.000 
294.331.785 


40.000.000 
1.500.000 
2.000.000 


4.000.000 


2.218.000.000 
3.500.000 
1.200.000.000 


"14.850.000 
5.000.000 
530.000.000 
2.000.000 
11.000.000 


15.000.000 
1.000.000 


2.890.000.000 
3.000.000 


10.000.000 
2.575.000 


400.000 
1.000.000 


400.000 
600.000 


7.921.163 
5.000.000 
100.000 


300.000 
2.500.000 
300.000 
464.500 


845.000 


800.000 


1 
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Cap. n. 270. — Oneri previdenziali, ecc. Lf 70.000 
Cap. n. 283. —- Borse di studio, ecc. » 2.000.000 
Totale delle diminuzioni L. = 7.304.262.448 


c) Modifica di denominazione: 

Cap. n. 41. — Spese per acquisto e funzionamento, non- 
chè per il noleggio di automezzi da adibire ai servizi tecnici 
ed ispettivi dei provveditorati agli studi. 

Cap. n. 169. — Spese per lo scambio di professori di Uni- 
versità e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri, 
nonchè per assegni a professori e studiosi incaricati di mis- 
sioni culturali all'estero (regio decreto-legge 28 agosto 19831, 
n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812 e decreto 
legislativo 16 aprile 1946, n. 479) e per retribuzioni per incarichi 
conferiti ai sensi dell'art. 57 del regio decreto & maggio 1924, 
n. 843. 


MINISTERO DELL'INTERNO 


a) In aumento: 
Cap. n. è.  — Assegni per spes dì rap- 
presentanza, ecc. . 
Cap. n. 8. — Indennità di missione, ecc. >» 
Cap, n. 11. — Assegni agli addetti ai Ga- 
binetti ed alla Segreteria particolare del Sot- 
tosegretario di Stato » 
Cap. n. 15. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale di ruolo, ecc. » 
Cap. n. 16. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. tag er » 
Cap. n. 18. — Compensi speciali, ecc. ‘ 
Cap. n. 19. — Sussidi al personale in 
servizio già appartenente all’Amministra- 
zione dell'interno e rispettive famiglie. è» 
Cap. n. 23. — Assegni fissi per spese di 
ufficio, ecc. a ’ 
Cap. n. 27. — Indennità giornaliera fissa 
al personale, ecc. » 
Cap. n. 58 (modificata la denominazio- 
xe). — Corpo delie guardie di pubblica si. 
curezza Armamento Vestiario  Risarci- 
mento danni al vestiario Medaglie al me- 
rito di servizio @Soprassoldo di medaglia 
alla Bandiera del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza Impianto e funziona- 
mento di magazzini di armamento, vestiario 
e casermaggio del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza Acquisto e manuten- 
zione di macchine da scrivere e addiziona- 
trici per i Comandi del Corpo delle guardie 
dli pubblica sicurezza » 
Cap. n. 60. — Premi a funzionari, uffi- 
ciali, ecc. » 
Cap. n. 61 (modificata la denominazio- 
xe). — Spese per il funzionamento della 
scuola superiore di polizia, per i gabinetti di 
segnalamento e per il servizio delle ri- 
cerche. Spese per il funzionamento delle 
scuole allievi ufficiali, sottufficiali e guar- 
die di pubblica sicurezza. per l'acquisto e 
mantenimento di cani di polizia. Spese per 
i servizi tipografici, litografici e fotografici 
per il bollettino delle ricerche della pub- 
blica sicnrezza » 
_ Cap. n. 5. — Spese pel servizio sanita- 
rio, ecc. » 
Cap. n. 66. — Spese di accasermamento 
dei Corpi dì polizia, ecc. » 
Cap. n. 77. — Spese varie (escluse quelle 
di personale) per il servizio di pubblica si- 
curezza di frontiera, ferroviaria e stradaie » 
Cap. n. 77-bis (di nuova istiluzione). — 
Spese postali per ia notifica di contrav- 
Venzioni » 
Cap. n. 79-bis (di nuova istituzione). — 
Somme dovute al Ministero della difesa-Eser- 
cito per la spesa di mantenimento dei dete- 
Nuti appartenenti al Corpo delle cuardie di 
di pubblica sicurezza in stabilimenti militari » 


L 60.070.000 
1.000.000 
-4.000.000 
81.870.000 
20.000.000 
103.000.000 
7.000.000 
10.000.000 
3.000.000 


3.000.000 


Cap. n. 92. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario ai personale di ruolo, ecc. 

«Cap. n. 93. — Compensi speciali in ecce- 
denza ai limiti stabiliti per il lavoro straor- 
dinario, ecc. : 

Cap. n. 95. — Assegni a stabilimenti di- 
versi di pubblica beneficenza, ecc. 

Cap. n. 101. — Assistenza estiva ed inver- 
uale ai minori bisognosi, ecc. 

-Cap. n. 115. — Somma occorrente per la 
erogazione del contributo, ecc. 

Cap. n. 11%-ter (di nuova istituzione). — 
Somme occorrenti per la sistemazione dei so- 
spesi presso le Prefetture e le Sezioni di 
‘l'esoreria provinciale, relativi alla gestione 
del Governo militare alleato 

Cap. n. 120. — Spese per l'impianto ed il 
funzionamento di centri di raccolia per. stra- 
nieri - . 

«Cap. n. 123-bis (di nuova istituzione sotto 
la’ nuova rubrica « Spese per la revisione 
delle opzioni degli allogeni alto atesini »). — 
Retribuzioni al personale estraneo all'Am- 
ministrazione dello Stato incaricato di par- 
ticolari studi ai sensi dell'art. #7 del regio 
decreto 8-maggio 1924, n..843 + 


Cap. n. 123-fer (di nuova istituzione). — 


Compensi per lavoro straordinario al perso- 
nale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del de- 
creto legislativo Presidenziale 27 giugno 196, 
n. 19) 

Cap. n. 123-Iv (di nuova istituzione). — 
Indennità di missione al personale di ruolo 
e non di ruolo ed indennità per sopraluoghi 
ai Comuni 

Cap. 123-v (di nuova istituzione). — Inden- 
nità di missione e gettonì di presenza ai com- 
ponenti delle Commissioni e Sottocommis- 
sioni ed indennità al personale delle relative 
segreterie, indennità di trasferta a testimoni 
ed ai Commissari prefettizi 

Cap. n. 123-vI (di nuova istituzione). — 
Spese di ufficio, cancelleria, stampati, carta, 
materiali di pulizia, pubblicazioni, illumina- 
zione e riscaldamento 


Cap. n. 141. — Istituzione e-manteni- 
mento di Centri di raccolta, ecc. 


Cap. n. 145. — Sussidi in denaro, ecc. 


Totale degli aumenti 


b) In diminuzione: 


Cap. n. 7. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. 
Cap. n. 9. — Indennità di missione, ecc. 


Cap. n. 1?. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al versonale non di ruolo, ecc. 

Cap. n. 24. — Telegrammi da spedirsi 
all'estero, ecc. 

Cap. n. 26. — Acquisto, manutenzione, 
noleggio e gestione degli automezzi, ecc. 

Cap. n. 29. — Medaglie di presenza ai 
componenti i Consigli e le Commissioni 

Cap. n. 42. — Spese per il funzionamen- 
to della Commissione centrale, ecc. 

Cap. n. 59. — Indennità di vestiario, ecc. 

Cap. n. 62. — Spese per trasferte, ecc. 

Cap. n. 68. — Indennità di alloggio, ecc. 

Cap. n. 72. — Spese per servizi speciali 
di pubblica sicurezza, ecc. 

Cap. n. 73. — Spesa per il 
della îruppa, ecc. 

Cap. n. 76. — Indennità e retribuzione 
per servizi telegrafici, ecc. 

Cap. n. 85. — Indennità di missione, ece. 


trasporto 


L. 


2.424.994.000 


190.000.000 


5.559.000 


450.000 


350.000 


1.900.000 


1.250.000.000 
3.830.000.000 


9.920.682.000 


50.800.000 
3.000.000 


1.870.000 
70.000.000 
103.000.000 
7.000.000 


3.000.000 
563.070.000 
202.000.000 

53.000.000 


200.000.000 
100.000.000 


95.000.000 
1.000.000 
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Cap. n. 89, - Indennità d' missione, ecc. L. 1.000.000 
Cap. n. 90. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. @ » 3.000.000 


Cap. n. 114. — Spese per la manutenzio- 
ne, l'acquisto ed il trasporio del materiale 


elettorale, ecc. 3 » 120.000.000 
Cap. n. 124. — Spese siano per i 

servizi in liquidazione della DRITTE an- 

tiaerea » 4.200.000 
Cap. n. 125. — Spese di affitto e riscal- 

damento di locali » 6.000.000 


Cap. n. 150, — Spese per il ESSRORCO 
‘delle persone, ecc. ., x 5 » 


Totale delle diminuzioni L.  1.592.940.000 


9) Modifica di denominazione : n I 

Cap. n. 117. — Somma occorrente per l'attuazione dei 
provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, 
intesa alla sistemazione dei personale degli Enti locali delle 
zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato. 

d) Capitoli soppressi: 

Cap. n. 176-fer (aggiunto). — Somme occorrenti per la si- 
stemazione dei sospesi presso le Prefetture e le Sezioni di 
“Tesoreria provinciale, relativi alla gestione del Governo -mi- 
litare alleato. 

Cap. n. 188-bis (aggiunto). — Retribuzioni al personale 
estraneo all'Amministrazione dello Stato incaricato di parti- 
colari studi ai sensi dell’art. 57 del regio decreto 8 maggio 
1924, n. 843. 


Cap. n. 188-ter (aggiunto). — Compensi per lavoro straor- 
dinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del de- 
creto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). 

Cap. n. 188-Iv (aggiunto). — Indennità di missione al per- 
sonale di ruolo e non di ruolo, ed indennità per il sopraluogo 
ai Comuni. 

Cap. n. 188-v (aggiunto). — Indennità di missione e get- 
toni di presenza ai componenti delle Commissioni e Sotto- 
commissioni ed indennità al personale delle relative Segre- 
terie; indennità di trasferta a testimoni ed ai Commissari pre- 
fettizi. 


Cap. n. 188-vi (aggiunto). — Spese di ufficio, cancelleria, 


stampati, carta, materiali di pulizia, pubblicazioni, illumina- 
‘zione e riscaldamento. 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
a) In aumento: 
Cap. n. 8. — Salariati non di ruolo 
Salari, ecc. L. 250.000.000 
Cap. n. 18. — Sussidi al personale, ecc. » 3.000.000 
Cap. n. 26. — Spese postali, telegrafi- 
che, ecc. » 15.000.000 
Cap. n. 28. — Manutenzione, riparazio- 
ne, ecc. » 3.000.000 
Cap. n. 99. — Personale del ruolo tran- 
sitorio, ecc., in servizio presso gli uffici 
delle costruzioni ferroviarie Compensi spe- 
ciali in eccederza, ecc. » 5.415.200 
Cap. n. 101. — Nuove costruzioni ferro- 
viarie - Spese per studi, ecc. » 10.000.000 
Cap. n. 115. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. » 10.000.000 
Totale degli aumenti L. 296.415.500 
b) In diminuzione: 
Cap. n. 7 — Personale non di Tuo- 
lo, ecc. L. 230.000.000 
Cap. n. 9. — Indennità e rimborso spe- 
se di trasporto per missioni, ecc. » 5.415.200 
Cap. n. 11. — Indennità ci trasferimen- 
to. ecc. » 10.000.000 
Cap. n. 12. — Indennità e rimborso spe- 
se a funzionari, ecc. » 31.000.000 
Totale delle diminuzioni L. 206.415.200 


c} Modifica di denominazione: 


Cap. n. 61. — Servizio di -polizia lagunare (regio decreto-. 
legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gen- 
naio 1937, n, 191). 


MINISTERO DEI-TRASPORTI 
a) In aumento: 
Cap. n. i — Personale di ruolo, ecc. - 
Stipendi, ecc. 10.000.000 
Cap. n. 2. — Personale non di ruo- 
lo, ecc. 0. 7.000.000 
Cap. n. 10. — «Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. o ei 5.000.009; 
Cap. n.24. — Fitti e canoni » 10.000.000 
Cap. n. 25. — Manutenzione, vani i 
ne ed adattamento dei locali >». 10.000.000 
Cap. n. 28. — Spese per studi di sarai 
tere tecnico, ecc. Partecipazione a mo- 
stre e fiere, ecc. » 2.200.000 
Cap. n, 51, — Sussidi straordinari di 
esercizio, ecc. » 2.027.000.000 
Totale degli aumenti L. 2.071.200.000 
b) In diminuzione: 
Cap. n. 3. — Personale dei ruoli spe- 
ciali transitori, ecc. L. 17.000.000 
Cap. n. 12. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc, » 5.000.000 
Cap. n. 40, — Sovvenzioni chilometri. 
che, ecc. > 1.800.000.000 
Cap. n. 43, — Sovvenzioni per pubblici 
servizi di navigazione, ecc. » 7.000.000 
Totale delle diminuzioni L. = 2.065.000.000 
MINISTERO DELLA DIFESA 
a) In aumento: 
Cap. n. 4  — Spese telegrafiche, ecc. L. 2.800.000 
Cap. n. 5. — Indermità ai membri, ecc. » 14.050.000 
Cap. n. 7— Sussidi a militari, ecc. >» 1.050.000 — 
Cap. n. 8. — Sussidi ad impiegati, ecc. » 2.000.000 
Cap. n. 9. — Sussidi a salariati, ecc. » 2.250.000 
Cap. n. 10. — Sovvenzioni ad Istituti, 
ecc. » 1.700.000 
Cap. n. 11. — Compensi speciali, ecc. » 370.590.000 
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie, ecc. » 5.080.000.000 
Cap. n. 15 (modificata la denominazio- 
ne). — Indennità speciale annua agli ufficiali 
dell'Esercito in posizione ausiliaria e nella 
riserva (articoli 67 e 68 della legge 10 apri- È FAME 
le 1954, n. 113) _ » 1.310.000.000 
Cap. n. 17. — Indennità di licenziamen- 
t0, 2CC. » 40.000.000 
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc. » 257.100.000 
Cap. n. 21. — Indennità di licenziamen- 
to, ecc. » 2.000.000. 
Cap. n. 22. — Indennità di licenziamen- 
to, ecc. » 78.000.000 
Cap. n. £5 (modificata la denominazio- 
nie — Indennità speciale annua agli ufficiali 
della Marina in posizione ausiliaria e nella 
riserva (articoli 67 e 68 della legge 10 apri 
le 1934, n. 113) » 110.000.000 
Cap. n. 29. — Indennità di licenziamen- _ 
10, ecc. » 5.000.000 
Cap. n. 30. — Indennità di licenziamen- l 
to, ecc. » 8.000.000 
Cap. n. 34. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. » 7.500.000 
Cap. n. 36. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. » 16.000.000 
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45. — Servizio degli addetti mi- 
, ECC. . . < 


. ” 


Cap. n. 46. — Stipendi ed assegni vari, 
ecc. 
Cap. n. 49. — Premio giornaliero, ecc. 
Cap. n. 51. — Premio giornaliero, ecc. 
Cap. n. 55. — Indennità di missione, ecc. 
Cap. n. 57. — Indennità di missione, ecc. 
Cap. n. 58. — Indennità di missione, ecc. 
Cap. n. 64. — Paghe al personale, ecc. 
Cap. n. 65. — Premio giornaliero, ecc. 
Cap. n. 67. — Indennità di missione, ecc. 
Cap. n. -68.=— Oneri previdenziali, ‘écc. 
Cap. n, 70. — Stipendi, paghe, ecc. 
Cap. n. 71. — Premio giornaliero, ecc 
Cap. n. 72. — Assegni “d'imbarco, ecc. 
Cap. n. 73. — Indennità € soprassoldi, 
ecc. Ce 
Cap. n. 74. — Indennità di missione, ecc. 
Cap. n. 76. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. 
Cap. n. 77. — Servizio degli addetti, ecc. 
«Cap. n. 87. — Indennità di missione, ecc. 
Cap. n. 89. — Indennità di missione, ecc. 
Cap. n. 90. — Indennità di missione, ecc. 
Cap. n. 91. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. 
Cap. n. 93-bis (di nuova istituzione). 


Oneri a carico dell'Amministrazione per pre: 
stazioni infortunistiche rese da Istituti assi- 
curativi a favore del personale civile di ruolo 
e dei ruoli speciali transitori 


Cap. n. 95. — Paghe, cottimo, ecc. 

Cap. n. 97. — Premio giornaliero, ecc. 

Cap. n. 98. — Compensi per lavoro, ecc. 

Cap. n. 99. — Indennità di missione, ecc. 

Cap. n. 100. — Oneri previdenziali, ecc. 

Cap. n. 103. — Premio giornaliero, ecc. 

Cap. n. 106. — Indennità di missione, ecc. 

Cap. n. 107. — Inderinità di missione, ecc. 

Cap. n. 109. — Servizio degli addetti, ecc. 

Cap. n. 112. — Retribuzioni, ecc. 

Cap. n. 115. — Premio giornaliero, ecc. 

Cap. n. 116. — Indennità, ecc. 

Cap. n. 117. — Indennità, ecc. 

Cap. n. 118. — Indennità, ece. 

Cap. n. 122. — Indennità di missione, ecc. 

Cap. n. 126. — Oneri previdenziali, ecc. 

Cap. n. 127. — Paghe, cottimi, ecc. 

Cap. n, 128. — Paghe al personale, ecc. 

Cap. n. 130. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 

Cap. n. 131. — Indennità di missione, ecc. 

Cap. n. 132. — Oneri previdenziali, ecc. 

Cap. n. 133. — Assistenza morale, ecc. 

Cap. n. 136. — Operazioni della leva, ecc. 

Cap. n. 139. — Spese di ufficio, ecc. 

Cap. n. 143. — Spese di ufficio, ecc. 

Cap. n. 144. — Navi della Marina, ecc. 

Cap. n. 154. — Servizio delle telecomuni. 
cazioni 

Cap. n. 160. — Spese per il funzionamen- 
to, ecc. 

Cap. n. 161. — Materiali per lavori, ecc. 

Cap. n. 162 (modificata la denominazio- 


ne). — Servizio della motorizzazione Acqui- 
sto, manutenzione, trasformazione e ripara- 
zione di automezzi speciali (autogrue, auto- 
soccorso, autoambulanze, autoinnaffiatrici, 
autobotti ed autopompe per acqua, autocarri 


w 


. 


operativi ed altri automezzi speciali); ana- 
loghe spese per gli automezzi normali e per 
gli autotelai per attrezzature sanitarie, an- 
tincendi e per altre speciali attrezzature - 


38.000.000 


44.500.000 Spese per biciclette e motociclette - Parti di 
7.000.000 | ricambio, gomme e materiale vario : 
25.000.000 | ‘Cap. n. 166. — Lavori di manutenzione, 
10.000.000 | eîc. . - % 

10.000.000 Cap. n. 169. — Servizio semaforico, ecc. 
9.000.000 | — cap. n. 170. — Fitto di immobili, ecc. 
207.500.000 1 —Cap. n. 171. — Spese per i servizi, ecc. 
50.000.000 Cap. n. 177. — Servizio della motorizza- 

134.800.000 | zione, ecco . . . . + - 
100.000.000 Cap. n. 178. — Nuove costruzioni, ecc. 
‘200.000.000 Cap. n. 181. — Fitto di immobili, ecc. 
21.500.000 Cap. n. 183. — Spese per i servizi, ecc. . 
"145/000 000 Cap. n. 195. FESSO per le trup- 


pe, ecc. -. 


_ Cap. n. 201, = Gaserinagalo ea oggetti di 
cucina, pe . 


20.000.000 
161.000.000 


Cap. n. —_ Combustibili, ecc. 
100.000.000 Cap. n. po — Cura ed assistenza, ect. 
‘20.000,000 Cap. n. 208. — Cura ed assistenza, ecc. 
‘20.000.000 Cap. n. 212. — Funzionamento degli ISsti- 
4.000.000 | tuti, ecc. 


3.000.000 Cap. n. 213. — Biblioteche, ecc. 
Cap. n. 215. — Biblioteche, ecc. 
4.800.000 ‘Cap. n. 217. — Premi agli ufficiali dei 
servizi ‘ecnici, ecc. 
Cap. n. 221. — Spese riservate, ecc. 
Cap. n. 227. — Servizio dei fari, ecc. 


1.000.000 Cap. n. 228. — Servizio idrografico, ecc. 
700.000.000 sa Cap. n. 237. — Risarcimento di danni, 
29.000.000 Cap. n. 242. — Risarcimento di danni, 
10.000.000 | ecc. . 

24.000.000 Cap. n. 244. — Acquisto di medaglie, ecc. 
60.000.000 Cap. n. 251 (modificata la denominazio- 
15.000.000 | ne). — Indennità speciale annua agli uffi- 


70.000.000 
10.000.000 


ciali dell'Arma dei carabinieri in posizione 
ausiliaria e nella riserva (articoli 67 e 6$ 
legge 10 aprile 1954, 


n. 113) 


33:000-000 Cap. n. 252. — Indennità di licenzia- 
322.400.000 mento, ecc. . 

18.370.000 Cap. n. 253. — Indennità di licenzia- 
1.500.000 | mento, ecc, 

7.000.000 Cap. n. 255. — Stipendi, paghe, ecc. 
10.000.000 Cap. n. 270. — Oneri previdenziali, ece. 

5.000.000 Cap. n. 274. — Viveri ed assegni di vit- 
31.000.000 | 10» ecc. 

183.800.000 Cap. n. 289. — Spese riservate, eco. 
240.000.000 Cap. n. 297, — Indennità di missio- 
ne, ecc. 

1.000.000] — Cap. n. 303. — Sottufficiali dell’Eser- 
30.060.000 cito, ecc. i 
11.500.000 A SE n. 310. Spese per il persona 
42.100.000 Cap. n. 325. — Contributo dell’ Amrnini- 
14.750.000 | strazione, ecc. 

4.350.000 Cap. n. 827. — Rimborso al contabile, ecc. 
90.000.000 Cap. n. 331. — Contributo dell’ Ammini- 
145.000.000 | strazione, ecc. 

Cap. n. 335. — Contributo dell Ammini- 
265.000.000 | strazione, ecc. 
120.000.000 Totale degli aumenti 
640.000.000 b) In diminuzione: 
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie, ecc. 
Cap. n 24. — Ufficiali della Marina mili- 
tare, ecc. 
Cap. n. 28. — Indennità per una sola 


volta, ecc. 


L. 
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‘60.000.000 - 


593.950.000 
4.250.000 
"55.000.000 
21.500.000 


9.215.000 
100.000.000 
650.000.000 

3.900.000.000 


200.000.000 


500.000 
1.154.000.000 
54.000.000 
‘50.000.000 


65.000.000 
1.000.000 
500.000 


20.925.000 
190.000.000 


30.000.000 
‘30.000.000 


80.000.000 


14.000.000 
2.000.000 


115.000.000 


400.000 


1.400.000 
1.691.190.000 
10.000 


183.000.000 
15.000.000 


900.000 
35.000.000 
40.000.000 


63.750.000 
223.025.561 


21.250.000 


21.250.000 


21.446.425.561 


100.000.000 
23.000.000 


5.000.000 
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. Cap. n. 31. — Indennizzo privilegiato ae- 
ronautico 

Cap. n. 93. — Spese, servizi, ecc. 

Cap. n. 35. — Compensi per lavoro 


straordinario, ecc. 

Cap. n. 37. —— Spese per retribuzio- 
ni, ecc. 

Cap. n. 47. — Retribuzioni al personale 
civile, ecc. 

Cap. n. 50. — Premio giornaliero di pre- 
senza, ecc. 

. Cap. n. 62..— Oneri previdenziali, ecc. 

Cap. n. 63. — Paghe, cottimo, ecc. 

Cap. n. 69. — Stipendi ed assegni va- 
ri, .ecc. Bo ORO 

Cap. n. 78. — Stipendi ed assegni va- 
ri, ecc. 

Cap. n. 79. — Retribuzioni al personale 
civile, ecc. 

Cap. n. 80. — Retribuzioni aì personale 
civile, ecc. 

Cap. n. 82. — Premio giornaliero di 


presenza, ecc. 
Cap. n. 83. — Premio 
presenza, ecc. 


giornaliero di 


Cap. n. 84 — Indennità, soprasso]l- 
di, ecc. 

Cap. n. 85. — Indennità, soprassol. 
di, ecc. 


Cap. n. 88. — Indennità di missione al- 
l'estero, ecc. 


Cap. n. 92. — Indennità di trasferi- 
mento, ecc. 

Cap. n. 93. — Indenrità di trusferi- 
mento, ecc. 


Cap. n. 94. — Oneri previdenziali, ecc, 

Cap. n. 105. -- Indennità di aeronaviga- 
zione, ecc, 

Cap. n. 108. — Indennità di 
mento, ecc. 

Cap. n. 110. — Stipendi ed assegni va- 
ri, ecc. 

Cap. n. 111 — Retribuzioni al personale 
civile, ecc. 

Cap. n. 113. — Premio giornaliero di pre- 


trasferi. 


senza, ecc. 

Cap. n. 114. — Premio giornaliero di pre- 
senza, ecc. 

Cap. n. 121. — Indennità di missio- 
ne, ecc. 

Cap. n. 123. — Indennità di trasferi- 
mento, ecc. 

Cap. n. 124, — Indennità di trasferi- 
mento, ecc. 

Cap. n. 125. — Indennità di trasferi- 
mento, ecc. 


Cap. n. 150. — Spese per la difesa, ecc. 
Cap. n. 151. — Servizio di artiglieria, ecc. 
Cap. n. 153. — Servizi del Genio, ecc. 


._ Cap. n. 155. — Servizio della motorizza- 
zione, ecc. 


Cap. n. 156. — Fitto di immobili, ecc. 
Cap. n. 159. — Acquisti ed impianti di 
macchinari, ecc. 


Cap. n. 164. — Armi e materiali da guer- 
ra, ecc. 

Cap. n. 165. — Rinnovamento muniziona- 
mento, ecc. 

Cap. n. 167. — Miglioramento della effi- 
cienza, ecc. 

Cap. n. 174. — Costruzioni di aeromobili 
e motori, ecc. 


L. 


50.000.000 
750.000.000 


23.500.000 
1.050.000 
250.000.000 
15.000.000 
30.000.000 
100.000.000 
190.000.000 
61.000.000 
466.000.000 
185.000.000 
22.000.000 
14.000.000 
1.000.000 
5.000.000 


1.500.000 


1.000.000 


2.000.000 
65.000.000 


90.000.000 
55.000.000 
145.700.000 
424.800.000 
10.300.000 
23.650.000 
20.000.000 
700.000 
800.000 


500.000 
692.000.000 
1.017.175.000 
85.300.000 


3.750.000 
330.000.000 


47.000.000 
127.500.000 
546.200.000 

25.000.000 


450.000.000 


Cap. n. 175. — Armi di bordo, ecc. 

Cap. n. 176. — Munizionamento di ca- 
duta, ecc. 

Cap. n. 180. — Servizio 
co, ecc. 

Cap. n. 186. — Viveri, ecc. 

Cap. n. 187. — Prima vestizione, ecc. 

Cap. n. 188, — Casermaggio per le trup- 
pe, ecc. 

Cap. n. 189. — Foraggi per i quadru- 
pedi, por. 

«Cap. n.'191. — Combustibili liquidi e so- 


radiotelegrafi- 


tidi, ecc. 


Cap. n. 192. — Esercizio dei magazzi. 
ni, ecc. 

Cap. n. 193. — Viveri ed assegni di vit- 
to, ecc. 

Cap. n. 194. — Prima vestizione, ecc. 

Cap. n. 196. — Combustibili liquidi e so- 
lidi, ecc. 

Cap. n. 197. — Materiali di 
mo, ecc. . 

Cap. n. 202. — Prima vestizione, ecc. 

Cap. n. 204. — Trasporti di materiali, 
ecc. 

Cap. n. 206. — Cura ed assistenza, ecc. 

Cap. n. 214. — Funzionamento degli Isti- 
tuti, ecc. 

Cap. n. 219. — Esperienze, studi e mo- 
delli 

Cap. n. 250. — Fondo a disposizione, ecc. 

Cap. n. 276. — Spese di prima vestizione, 
ecc. 

Cap. n. 286. — Foraggi e spese varie per 
i quadrupedi 

Cap. n. 292. — Fondo a 
ecc. 

Cap. n. 298. — Indennità di missione al- 
l'estero, ecc. 

Cap. n. 299. — Indennità di 
mento, ecc. 

Cap. n. 302 (modificata la denominazio- 
ne). — Aviazione civile, spese relative al 
mantenimento dei campi di aviazione aperti 
al traffico aereo civile, nazionale ed inter- 
nazionale, nonchè al mantenimento, funzio- 
namento e arredamento degli uffici di con- 
trollo statale — Automezzi e natanti neces- 
sari agli uffici predetti — Affitti e canoni — 
Spese di rappresentanza relative alla Avia- 
zione civile — Uniformi per il personale 
civile addetto agli uffici di controllo statale 
— Contributo per la costruzione dell'aero- 
porto di Genova-Sestri (legge 16 aprile 1954, 
n. 156) 

Cap. n. 303. — Ufficiali dell'Esercito col. 
locati nella riserva, ecc. 

Cap. n. 305. — Ufficiali della Marina mi- 
litare, ecc. 

Cap. n. 308. — Sottufficiali dell’Aeronau- 
tica, ecc. 

Cap. n. 312 — Somme da corrispondere, 
ecc. 

Cap. n. 313. — Retribuzioni ai maritti- 
mi, ecc. 

Cap. n. 314. — Somme da corrispondere, 
ecc. 

Cap. n. 326. — Somma da erogare, ecc. 

Cap. n. 332. — Somma da erogare, ecc. 


consu. 


disposizione, 


trasferi- 


Totale delle diminuzioni 


-33.000.000 
10.000.000 


108.650.000 
53.000 000 
7.048.550.000 


7744700.000 
287.500.000 

‘50.500.000 
210.000.000 


602.400.000 
828.000.000 


797.500.000 


223.975.000 
‘49.300.000 


40.000.000 
124.000.000 


50.000.000 


57.000.000 
92.300.000 


300.000.000 
80.000.000 
115.000.000 
400.000 


500.000 


4.200.000 
1.460.000.000 
75.000.000 
50.000.000 
9.500.000 
35.000.000 
7.000.000 


423.025.561 
907.000.000 


21.353.425.561 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 


c) Modifica di denominazione: 


cap. n. 20. — Indennità per una sola volta, invece di 
pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 viella legge 23 ot- 
tobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del regio decreto 
21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legal. 
mente dovuti Indennizzo privilegiato aeronautico ai termini 


dell'art. 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1140. 


Cap. n. 32. — Indennità speciale annua agli Ufficiali del- 
l'Aeronautica in posizione ausiliaria e nella riserva (artico- 


li 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113). 


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 


a) In aumento: 
Cap. n. 3. — Compensi per lavoro stra- 


ordinario al personale di ruolo, ecc. L. 


Cap. n. ?. — Compenso per lavoro stra- 
ordinario al personale, ecc. = 

Cap. n. 12. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale, ecc. 
, Cap. n. 19 — Indennità di missione nel 
territorio nazionale, ecc. 

Cap. n. 20. — Indennità di missione al. 
l'estero, ecc. 

Cap. n. 26. — Compensi speciali, ecc. 

Cap. n. 37. — Spese per il funziona- 
mento, eco. 

Cap. n. 38, — Spese per l'esercizio, ecc., 
degli automezzi 

Cap. n. 43, — Contributi ad enti ed uf- 
fici internazionali, ecc. 

Cap. n. 92, — Compensi speciali, ecc. 

Cap. n. 106-bis (di nuova istituzione). — 
Semma occorrente per la sistemazione di 
sospesi presso le Sezioni di tesoreria e le 
contabilità speciali delle Prefetture, relativi 
alla gestione dei Governo militare alleato 

Cap. n. 106-fer (di nuova istituzione;. — 
‘Somma occorrente per la regolazione di pa- 
gamenti allo scoperto effettuati per stipernd: 
ei altri assegoi al personale del Gruppo fo- 
restale di Trento, nell'esercizio 1945-46 ai 
termini del decreto legislativo luogotenen- 
ziale 21 agosto 1945, n. 524 


Totale degli aumenti 


b° In diminuzione: 
Cap. n. 18. — Assegni e indennità agli 


addetti al Gabinetto, ecc. L. 


Cap. n. 21. — Indennità di trasferimen- 
te. eco. 
Cap. n. 22, — Gettoni di presenza ai 
membri di Consigli, ecc. 
Cap. n. 53. — Spese per l'incremento, 
ecc. 
Cap. n. 54. — Spese per incoraggiare i 
perfezionamenti, ecc. 
Cap. n. 55. — Spese e contributi, ecc. 
Cap. n. 56. — Contributi e spese per il 
progresso, ecc. 
| Cap. n. 57. — Spese concernenti la di- 
sciplina, ecc. 
Cap. n. 80. — Spese per il perfeziona- 
mento, ecc. 
Cap. n. 63. — Spese per incoraggiare, 
ecc. 
Cap. n. 68. — Contributi all'Ente assi- 
stenziale produttori, ecc. 
Cap. n. 100. — Spese per la manutenzio- 
Mme di opere di bonifica, ecc. 


Cap. n. 105. — Indennità dimissione, ecc. » 


: Cap. n. 106. — Spese per il funzionamen- 
to delle Commissioni tecniche, ecc. 
Cap. n. 113. — Concorso dello Stato, ece. 


Totale delle diminuzioni L 


ii 


7.000.000 
3.000.000 
3.000.000 
20.000.000 


15.000.000 
50.000.000 


30.000.000 
20.000.000 


50.000.000 
25.004).000 


22.843.000 


1.933.000 


247.825.000 


3.000.000 


2.000.000 


10.000.000 


15.000.000 


3.500.000 
10.000.000 


4.000.000 
2.500 000 
20.000.000 
45.000.000 
15.000.000 


50.000.000 
25.000.000 


3.000.000 
15.000.000 


223.000.000 


a) In aumento: 
Cap. n. 12. — Spese per i viaggi del Mi- 
nistro e dei Sottosegretari di Stato 


Cap. n. 15. — indennità e rimborsi di 
spesa, ecc. 


Cap. n. 17. — Gettoni di presenza ai 


componenti di Commissioni, ecc. 


Cap. n. 22. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale di ruolo, ecc. 


Cap. n. 23. — Compensi per iavoro stra- 


ordinario -al personale dei ruoli speciali. 


transitori, ecc. 

Cap. n. 24. — Compensi per lavoro ‘stra- 
ordinario al personale non di ruolo, ecc. 

Cap. n. 26. — Compensi speciali in ec- 
cedenza, ecc. 

Cap. n. 34. — Spese postali, ielegrafi- 
che e telefoniche 

Cap. n. 56. — Compensi per lavoro stra- 
cràinario al personale di ruolo, ecc 

Cap. n. 63. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario aì personale del ruolo speciale 
transitorio, ecc. 

Cap. n. 67-bis (di nuova istituzione). — 
Compensi speciali in eccedenza ai limiti sta- 
biliti per il lavoro straordinario da corri- 
spondersi al personale che provvede alla 
revisione e collazione di bozze ed alla 
compilazione di lucidi per la stampa delle 
descrizioni e dei disegni dei brevetti per 
invenzioni industriali (art. 6 del decreto le- 
gislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 

Cap. n. 72. — Spese per il manteni- 
mento, ecc. dell'Ufficio geologico, ecc. 

Cap. n. 73. — Spese per l'impianto ecc. 
del laboratorio chimico del Corpo delle mi- 
niere, ecc. 

Cap. n. 79. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale di ruolo del Corpo 
delle miniere, ecc. 

Cap. n. $1. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale non di ruolo del 
Corpo delle miniere, ecc. 

Cap. n. 103 (modificata la denominazio- 
ne). — Partecipazione al mantenimento del- 
l'Ufficio internazionale dei pesi e misure 
in Parigi (Convenzione internazionale di 
Sèvres del 6 ottobre 1921 resa esecutiva con 
il regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495) 
(Spesa obbligatoria) 

Cap. n. 104. — Compei.si per lavoro stra- 
ordinario al personale di «uolo del servizio 
metrico, ecc. 

Cap. n. 109. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario al personale operaio, ecc. 

Cap. n. 118. — Indennità di missione, ecc. 

Cap. n. 119. — Indennità di trasferimen- 
to, ecc. 

Cap. n. 132-fer (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la sistemazione di so- 
spesi presso le Sezioni di tesoreria e le con- 
tabilità speciali delle Prefetture, relativi al 
periodo anteriore alla liberazione delle sin- 
gole provincie 

Cap. n. 132-Iv (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la sistemazione di 
partite sospese presso la Sezione di Tesore- 
ria di Milano, riguardanti le spese di liqui- 
dazione del Comitato per i prezzi Alta Italia 
e relativa gestione di stralcio 

Cap. n. 132-v (di nuova istituzione). — 
Somma occorrente per la sistemazione di so- 
spesi presso le Sezioni di Tesoreria e le con- 
tabilità speciali delle Prefetture, relativi alla 
gestione del Governo militare alleato 


1.000.006 
2.000.000 

-600.000 
4.000.000 


2.500.000 
3.000.000 
1.100.000 
11.000.000 
1.800.000 


350.000 


8.000.000 


150.000 


1.200.000 


2.000.000 


50.000 
700.000 


2.400.000 


5.000 


53.000 


1.266.000 


16 


Supplemento ordinario alla GAZZETA UFFICIALE n. 257 dell’8 novembre 1955 


INIETTORI ro _—" TE" = IIRZZIZZA 


b) In diminuzione: 


Cep. n. 1 — Compensi al personale 


esziizo all'amministrazione, ecc. 
Cap. n RE = Indennità di missione, ecc, 
fi «x Spese per il funzionamen- 
% Fs E interministeriale dei prezzi 
Cap. n. II Compensi per lavoro stra- 
ortitario al personale di ruolo, ecc. 
dis (di nuova istituzione). _ 
ina can "i eccedenza ai limiti sta- 


a îì Bavaro straordinario da corri- 
ei Rgoniale addetto al Comitato 
iscerministeriale dei prezzi ‘in relazione a 
Fericolari estyenze di servizio (art. 6 del 
gerzeto legàsativo presidenziale 27 giugno 
Da n È a ii GL) +2 . = 


totale degli aumenti 


bi In &mminuzione: 
Cap. n. Zi — Gettoni di presenza ai 
romonnenti del (tomitato per le stazioni spe- 
“rimentali. en. . 
n. W - Spese per l'impianto, ecc. 
degli Uracî w:Merari, ecc. 
Cap. n. N. Indennità e rimborso spe- 
se di traspora por missioni, eco. 
Cap. n. È > Indennità di viaggio e di 
SUSZIOrDIO. Luv. o. 
Cap. n. N. — Spese per il corso di tiro- 
Cap. n. NÈ — Manutenzione dei locali 
Cap. n. e. — Gettoni di presenza, ecc. 
Cap. n. IR Compensi per lavoro stra- 
tdingrio si permnale non di ruolo, ecc. 
Cap ndo ludennità di trasferimen. 
Wu. ecs. 
Trrgie dello diminuzioni 


248. 


MINISTERS DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 


a. ir qurenta: 
Cap x 3 Assezui ed indenrità agli 
afdeni al gidinetto del Ministro, ecc. 


Cap. x ®. Compensi per lavoro stra- 
Urdinario p° personale non di ruolo, ecc. 
Cap.r ® compensi speciali, ecc. al 


personale 1 meio. A 
Cap. n. ih Compensi specinii, ecc. al 
personale av dei ruoli speciali transitori 
Can or. te Compensi speciali. ecc. al 
personali si di TUONO, CCC. 
at — Compensi per lavoro stra- 


Cap è. 
ordinari: 3 werenale a contratto, ecc. 

Capg, N - compensi speciali, ecc, al 
personali 4. septratto €CC. 

Cap.: x» Prevvisia delle inse 
gue, ecc 

Cap ro Reno gli nuova istituzione, — 


Oneri Gost: dalla garanzia dello Stato 
Corcessa af tterperi delle erogazioni effet- 
tuate delli vassa per l'integrazione dei zua- 


dazni der) cpurai dell'industria, per retribu- 
zioni a frrvrv Vai prestatori di lavoro rela- 
tive al mess di servizio e per inden- 
nità di quento non corrisposte da im- 
prese indintia?. dichiarate fallite o poste in 


liquidsmono ‘e<tze dè «aprile 1549, n. 135) 
Cap >. & — Spese per l'assistenza alle 
fami: è 


Svgli awmenti 


P 


" 


vi Si 


Li 


L 


>» 


d 


IL 


250.000 Cap. n. 46, — Indennità di missione, ecc. L. 50.000.600 

2.000.000 Cap. n. 85. — Spese per gli stampati, ecc. » 8.000.000 

Cap. n. 105. — Spese relative al recluta- 
250.000 | mento, avviamento, ecc. 203° 100.000.000 
250.000 ‘Totale delle diminuzioni .. L. = 158.000.000 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
a) In aumento: 
Tee Cap. n. 15. — Compensi speciali, ecc. L. 15.000.000 
Cap. n. 22. — Spese” postali, ‘ecc. > —-6.300.000 
Cap. n. 25. — Spese per accertamenti sa- 
300.000 | nitari » 700.000 
53.224.000 Totale degli aumenti © TL. "22.000.000 
b) In diminuzione: 
Cap. n. 17. — Compensi per traduzioni L. 100.000 
Cap. n. 19. — Indennità ai componenti 
150.000 di commissioni, ecc. » 300.000 
\ . Cap. n. 22. — Spese per l'esecuzione di 
500.000 corsi, ecc. Si SL 1.500.000 
ì Cap. n. 38. — Spese per l'organizzazio- 

1.000.000 | DE 806. » 14.000.000 
an Cap. n. 45. — Spese per studi, ecc. » 6.009.000 
soo.oc00i Cap. n. 46. — Spese per studi, ecc. » 100.000 

sura Sn R: 
100.0 | Totale delle diminuzioni » 22.000.000 
350.000 
ZH1.000 | MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 
a) In aumento: 
200.000 Cap. n. 11. — Compensi per lavoro stra- 
[oralnazio al personale civile, ecc. L. 9.000.000 
300.000! Cap. n. -16. — Sussidi agli impiegati, ecc. » 404.000 
Cap. n. 17. — Spese per le autovetture 
3.400.000 degli uffici tecnici » 500.000 
i Cap. n. 19. — Indennità ai componenti, 
i ecc. » 1.500.000 
| Cap. n. 23. — Spese per il funzionamen- 
to del Consiglio superiore, ecc. » 500.000 
Cap. n. 24 — Indennità di missione e 
rimborso spese di trasporto, ecc. » 3.500.000 
2.000.000 Cap. n. 49. — Indennità di missione, ecc. » 500.000 
Cap. n. 74-bis (di nuova istituzione). — 
2.000.000 ! Somma da erogare a saldo di spese per in- 
dennità di trasferimenio e rimborso spese 

4.000.000 | di trasporto del personale militare; per fitto 
“ ““’di locali e per spese di ufficio, per consumi 

1.300.008» di acqua, di energia elettrica per illumina- 

300.008? zione; per riscaldamento e per spese telefo- 
_ niche delle Capitanerie di porto pertinenti 
706.005 all'esercizio 1953-54 » 20.500.000 
20.000.000) | Totale degli aumenti L. 36.400.000 
25.000.(00 b) In diminuzione: 
TIA Cap. n. 12. — Compensi per lavoro stra- 
1.000.011 ordinario, ecc. : L 7.000.000 
A Cap. n. 14 — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. » 2.000.000 
Cap. n. 21. — Indennità di missione, ecc. » 500.000 
Cap. n. 22. — Compensi speciali ad estra- 
nei all'Amministrazione per inchieste, ecc. » 900.000 
Cap. n. 27, — Spese di telegrammi » 3.500.000 
i Totale delle diminuzioni L. 15.900.000 


i 
26.457.500 * 
, 


181.457.500 


c) Modifica dì denominazione : 


Cap. 
100.000.006 zione ausiliaria e nella riserva 


n. 43. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in posi- 
Indennità speciali annue 


(articoli 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113). 


Il Ministro per il tesoro 
GAVA 
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TABELLA C 


Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome 


per l’esercizio finanziario 1954-55 


AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO 


ENTRATA 
a) In aumento: 

Cap. n. i. — Provento industriale dei 
tabacchi venduti; ecc. 

Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite 

Cap. n. .9, — Rimborso dallo Stato del- 
l'ammontare delle restituzioni dell’imposta 
sul sale, ecc. 


Cap. n. 19. — Economie nei residui pas- 
sivi, 6cc. 
Tolale 
Spesa 


a) In aumento: 

Cap. n. 13. — Sussidi al “personale, ecc. 

Cap. n. 22. — Spese di ufficio, ecc. 

Cap. n. 31. — Pensioni ordinarie, ecc. 

Cap. n. 39. — Spese per la gestione ed 
il controllo delle rivendite, ecc. 

Cap. n. 48. — Restituzione 
su] sale, ect. 

Cap. n. 49. — Restituzioni e rimborsi 

Cap. n. 73. — Versamento al Tesoro del- 
l'avanzo finanziario, ecc. 


dell’imposia 


Totale degli aumenti 


b} In diminuzione: 

Cap. n. 36. — Spese per le agenzie al- 
l'estero, ecc. 

Cap. n. 37. — Spese per acquisto, ecc. di 
macchine, ecc. 

Cap. n. 38, — Trasporto di tabacchi e di 
materiali diversi 

Cap. n. 46. — Trasporto di sali, ecc. 

Cap. n. 47. — Indennità ai rivenditori, 
ecc. per il trasporto dei sali 


Cap. n. 50. — Compra dei sali di chini- 
10, ECC. 


Cap. n. 58. — Acquisto di cartine e tu- 
betti, ecc. 
Cap. n. 64. — Spese di esercizio, ecc., 


magazzini di vendita, ecc. 


Totale delle diminuzioni 


AZIENDA MONOPOLIO BANANE 


ENTRATA 
In aumento: 


Art. n. 
le banane 


Spesa 
a) In aumento: 
Art. n. 5. — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. 


Art. n. 7 — Compensi speciali, ecc. 

Art. n. 8. — Compensi ad estranei, ecc. 

Art. n. 10. — Indennità di missione in 
Italia 

Art. n. 11. — Indennità di missione al- 
l'estero 

Art. — Spese postali, 1elegrafiche e 
tele ie” 


1. — Proventi della vendita del. 
L 


“D 


3.500.000.000 
500.000.000 


10.000.000 


"1.800.000.000 


5.810.000.000 


2.000.000 
100.000.000 
975.000.000 


2.000.000 


10.000.000 
500.000 


7.352.500,000 


8.442.000.000 


42.000.000 


1.150.000.000 


510.000.000 
620.000.000 


45.000.000 
35.000.000 
160.000.000 


70.000.000 


2.632.000.00) 


1.000.000 
400.000 


950.000 


2.500.000 


150.000 : 


Art. n. 23.— Spese di esercizio e i TT au- 
tomezzi . . . 
Art. n. 31, — Acquisto di banane, ecc. 


“Art. n. 32, — Spa di carattere commer- 
ciale, ecc... 


*Art, n. 83. — Spese doganali . 

Art. n. 34, — Noli, ecc. 

Art. n. 35. — Spese per trasporto ter- 
restre 

Art. n. 39. — Quota da versare, ecc. per 
la: costituzione del Fondo di riserva, ecc. 

:Art, n. 41, — Versamento al Tesoro dello 
| Stato dell'avanzo finanziario di gestione 
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r 


100.000 


. >» 416.500.000 


* 62.000.000 


». 121.000.000 
» -152.000,000 


» 63.000.000 
>. 3.219.000 


» -157.631.000 


Totale degli aumenti L. 980.850.000 
—°b) In diminuzione; 
Art. n. 18. — Spese di adattamento, ecc. 
dei locali, ecc. » 200.000 
Art. n. 19. — Spese di illuminazione, ecc. » 150.000 
Art. n. 26. — Spese per propaganda, ecc. » 500.000 
Totale delle diminuzioni L. ‘850.000 
FONDO DI MASSA 
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA 
SPESA 
a) In aumento: 
Cap. n. 14. — Spese casuali, ecc. L. 1.700.000 
b) In diminuzione: 
Cap. n. 5. — Indennità e rimborso 
spese di trasporto per missioni compiute nel- 
l'interesse del Fondo Massa » 1.000.000 
Cap. n. S. — Manutenzione dei loca- 
li, ecc. » 700.000 
Totale delle diminuzioni L. 1.700.000 


ISTITUTO 


SPESA 
a) In aumento: 


Art. n. 2. — Retribuzioni, ecc. 


Art. n. 5S-bis (di nuova istituzione). 
Compensi speciali in eccedenza ai limiti sta- 
biliti per il lavoro straordinario, da corri- 
spondersi al personale dell'Istituto (art. 6 
del decreto legislativo presidenziale 27 giu- 
gno 1946, n. 19) 


Art. n. S5-ter (di nuova istituzione). 
Compensi ad estranei per l’opera da essi pre- 
stata nell’interesse dell'Istituto 


Art. n. 8. — Indennità, ecc. per missio- 
ni, ecc. p 

Art. n. 9. — Spese di ufficio, ecc. 

Art. n. 10. — Spese per i servizi va- 
ri, ecc. 

Art. n. 12. — Contributo a pareggio, ecc. 

Art. n. 14 (modificata la denominazio- 
ne). — Manutenzione straordinaria del fab- 
bricato e degli impianti. Spese per la tra- 


sformazione di impianti 


Totale degli aumenti 


b) In diminuzione: 


Art. n. 1. — Stipendi, ecc. 
Art. n. 3. — Indennità di studio, ecc. 
Art. n. 7. — Pensioni ordinarie, ecc. 


Art. n. 13. — Fondo di riserva, ecc. 


Totale delle diminuzioni 


AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA 


L 771.900 
» 1.828.100 
’ 100.000 
» 100.000 
» 1.100.000 
» 900.000 
» 100.000 
» 1.500.000 
L. 6.400.000 
L. 3.500.000 
» 250.000 
» 450.000 
» 200.000 


L. 6.400.000 
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO 


ENTRATA ENTRATA 


In aumento: a) In aumento: 


Cap. n. 3. — Annualità diverse, ecc. . L. 4.400.000 Cap. n. 1. — Proventi del servizio della 
SPESA i Hu. si 2. — Proventi del servizio dei 
i ca suite di ruolo - Sti- Lon ig AE : 
pei ene : L. 800,000. e È i 6. — ri se sile va- 
e AIA per lavoro stra- : 800.000 | __CAP- 2. 7. — Proventi del servizio dei 


conti correnti 


Cap..n. 8. — Rimborso della Cassa de- 
positi e prestiti delle spese, ecc., per il ser- 


.Cap. n. 12. — Pensioni, ecc. . » 
Cap. n. 19. — Acquisto, ecc. di mobili 


e arredi sacri, ecc. » 5.000.000 | vizio delle Casse di risparmio postali 
__ Cap. n. 2. — Eventuale concorso, ecc. Cap. n. 9. — Rimborso della Cassa de- 
pel restauro di chiese, ecc. » 30.000.000 | positi ‘€ ‘prestiti per il servizio -dei buoni- 
Cap. n. 24. — Assegni al clero di Sar- È fruttiferi postali 
degna . » 2.500.000 Cap. n. 10. — Somma derivante dalla 
Cap. n. 32. — Spese casuali » 2.000.000 prescrizione dei crediti sui libretti postali 
Cap. n. 35. — Sussidi al clero, ecc. » 35.000.000 di risparmio, «60, 
Cap. n. 39. — Concorsi e sussidi per CAD, da +e [ologral. 
l'esercizio del culto, ecc. » 40.600.000 Cap. n. 14 — Rimborsi e concorsi ine- 
renti ai servizi telegrafici. 
Totale degli aumenti L. 120.290.000 Cap. n. 18. — Versamento da parte del- 


l'Azienda di Stato per i servizi telefoni. 
ci, ecc. dei canoni per ia manutenzione e 
I'uso della rete telefonica, ecc. 

Cap. n. 20. — Rimborso da parte della 
Azienda di Stato per i servizi telefonici delle 
spese sostenute dall'Istituto superiore delle 
poste e delle telecomunicazioni, ecc. 

Cap. n. 20-bis (di nuova istituzione). — 
Versamento da parte della R.A.I. della quota 
del due per cento sui proventi annui netti 
della pubblicità radiofonica. 

Cap. n. 22. — Aggio sull'importo delle 
marche per le assicurazioni sociali, ecc. 

Cap. n. 28. — Canoni per concessioni 
di locali negli edifici ad uso dei servizi 
postali e telegrafici. 

Cap. n. 37. — Qucta parte dell’avanzo 
netto di esercizio da des:inare alla costru- 
zione di case economiche, ecc. 


b) In diminuzione: 


A Cap. n. 28. — Supplementi di congrua, 
ce. 


[sai 
5 


Cap. n- 37. — Fondo di riserva, ecc. » 


Totale delle diminuzioni L. 115.890.006 


PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 


SPESA 
a) In aumento: 

Cap. n. 2. — Indennità di missione, 
ecc. L. 50.000 
Cap. n. 4 — Compensi per lavoro stra- 
ordinario, ecc. » 


Cap. n. 5. — Compensi speciali, ecc. » 38.000 
Totale dezli aumenti L. 


b) In diminuzione: 
Cap. n. 23. — Fondo di riserva per le 


. n) Capitolo di nuova istituzione: 
spese impreviste L. 


Cap. n. S4-bis. — Rimborso da parle 
della Cassa depositi e prestiti della spesa 
sostenuta dall'Azienda posiale per i lavori 
di sopraelevazione dell'edificio postale tele- 
grafico di piazza Dante in Roma (legge 2i 
marzo 1953, n. 218° 


265.000 


AZFENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI 


SPESA 
a) In aumento. 


Cap. n. 6. — Indennità e rimborso spe- SPESI 
se di irasporto, ecc., per missioni, ecc. L. 3.100.000 a) In aumento: 
Cap. n. 9. — Indennità di missione, Cap. n. 1. — Personale di ruolo Sti. 
ecc. » 3.000.000 | pendi ed altri assegni fissi 
Cap. n. 14. — Compensi per lavoro stra- Cap. n. 2. — Personali: ausiliario, ecc. 
ordinario, ecc. » 12.000.000 | Retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. 
Cap. n. 15. — Compensi speciali, ecc. » 23 000.000 Cap. n. 3.— Compensi per maggiori 
Cap. n. 17. — Sussidi, ecc. » 3.000.000 | prestazioni rese dal personale oltre l’orario 


normale, ecc. 

Cap. n. 4. — Premio di interessamen- 
to, ecc. 

Cap. n. 3. — Spesa perla corresponsio- 
ne delle indennità annue di presenza, di 
trasferia, ecc. 


Cap. n 19. — Manutenzione e riparazio- 
ne di locali, ecc. 

Cap. n. 20. — Spese relative alla manu- 
tenzione, ecc., degli automezzi, ecc. » 


. Cap. n. 21. — Spese per la compilazione 
dì progeiti, ecc. 


13.000.009 


5.000.009 


» 7.000.000 


Cap. n. 43. — Assegnazione straordina- Cap. n. 6. — Indennità e diarie ai mem- 

ria per l'acquisto di automobili, ecc. » 10.000.000 | DT Si commissioni 
___ Cap. n. 8 — Indennità temporanea per 
Totale dszli aumenti L. &:.000.000 | infortuni sul lavoro agli operai e al per- 


sonale postale-telegrafico, esc. 

Cap. n. 9. — Indennità per missione 
riel territorio nazionale e per visite di ispe- 
zione e rimborso spese di \rasporio 


b) In diminuzione: 


Cap. n. 55. — F.:ndo a disposizione, ecc. L. <1.000,000 


AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 


4.680.200.000 
1.000,000.000 
100.000.000 


3.000.000.000 


680.000.000 


415.200.000 


200.000.000 
336.000.000 


60.000.000 


40.000.000 


340.000.000 


75.000.000 


30.000.000 


10.000.009 


1.500.000.000 


_— 


12.666.400.000 


ono rgnareni 


per memoria 


600.000.609 


310.000.060 


2.200.000.000 


200.000.00€ 


10.05f 


22.000.00€ 


5.000.000 


100.000.000 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 257 dell’8 novembre 1955 


rr @@——@—@@t@r@——@r€@—@—r1@—@—t1r@t—@r@t@tmTT@m’“--\c0222202022-22/00002-=7-272————r_——Tttm—_s 


Cap. n. 13. — Spese per medicinali e 
per visite medico-fiscali, ecc. 

Capitolo n. 15. — Sussidi al personale 
di ruolo e nor di ruolo, ecc. 

Cap. n. 16 (modificata la denominazio. 
ne). — Retribuzioni al personale adibito al 
servizio di recapito dei telegramini, degli 
espressi postali, degli avvisi telefonici e dei 
pacchi postali urgenti 

Cap. n. 21. — Contributo 
strazione per il funzionamento © 
centrale del Dopolavoro, ecc. 

Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie 

Cap. n. 24. — Indennità per servizio 
prestato in tempo di notte 

Cap. n. 26. — Stipendi ed assegni fissi 
ai ricevitori e portalettere i 

Cap. n. 28. — Spese complementari e 
straordinarie per i ricevitori e portalettere 


Cap. n. 29. — Sussidi ai ricevitori e por- 
talettere, ecc. e loro famiglie 

Cap. n. 31 (modificata la denominazio- 
ne). — Retribuzioni ai procaccia con obbli- 
gazione personale, spese per servizi di tra- 
sporto delle corrispondenze e dei pacchi con 
accollatari e con incaricati provvisori e 
spese per servizi straordinari 


Cap. n. 32. — Sussidi agli accollatari ed 
agli ex accollatari, ecc. 

Cap. n. 33. — Spese di trasporto delle 
corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie 
8 tranvie concesse all'industria privata, ecc. 


Cap. n. 38. — Premio per la vendita di 
carte-valori postali, ecc. 

Cap. n. 39 (modificata la denominazio- 
ne). — Indennità eventuali cui può essere 
tenuta l'’Ammiristrazione per la perdita di 
corrispondenze raccomandate, di lettere 
assicurate, per le perdite derivati dal ser- 
vizio -dei pacchi e rimborsi eventuali per 
frodi nel servizio delle corrispondenze e dei 
pacchi gravati di assegno. Rimborsi even- 
tuali in dipendenza di frodi o danni subiti da 
privati o dalla stessa Amministrazione per i 
servizi di vaglia, dei conti correnti e della 
riscossione dei crediti 

Cap. n. 41 \modîficata la denominazio- 
ne). — Fornitura, manutenzione, trasporto 
e facchinaggio di materiali ed utensili ad 
uso della posta, esclusi i trasporti a mezzo 
delle ferrovie dello Stato Pubblicazioni 
tecniche, fotografie, carte geografiche, co- 
dici, vocabolari. rilegature e simili nell’inte- 
resse del servizio postale Bozzetti relativi 
a carte-valori postali, moduli e pubblicazio- 
ni attinenti alla vendita delle carte-valori 
postali per uso filatelico Casellari per ab- 
bonati Insegne per uffici postali e poste- 
legrafici Acquisto e riparazioni di carretti 
per il trasporto effetti postali, cassette d’im- 
postazione, bilance, macchine  bollatrici, 
sacche meccaniche Acquisto e riparazione 
di oggetti di corredo delle carrozze postali 
e pulizia ìnterna delle medesime Spesa 
per piccola manutenzione macchine bolia- 
trici e per piccola manutenzione sacchi 
Acquisto, manwvienzione e trasporto {esclu- 
so quello a mnezzo ferrovie dello Stato) di 
macchine addizionatrici, calcolatrici e con- 
tabili per l'Amministrazione provinciale e 
per eli uffici locali 

- Cap. n. 45. — Spese di manutenzione e 
di migliorie nell'edificio delle Casse postali 
di risparmio in Roma, ecc. 

Cap. n. 48. — Compensi al personale 

Per lavori a cottimo ed a ore inerenti al 


Servizio dei risparmi e dei buonì postali 
fruttiferi pes 


vien mmini- 
‘Ufficio 


Cap. n. 51. — Premio di rendimento 


15.000.000 | tantième ai telegrafisti, ecc. 


Cap. n. 54. — Spesa di esercizio e di 


6.000.000 | manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. 


Cap. n. 55. — Costruzione e manuten- 
zione linee telegrafoniche aeree, ecc. 

Cap. n. 58. — Mano d'opera sussidia- 
ria per costruzione, manutenzione degli 


seni (i telegrafici e fonotelegrafici, ecc. 


7.600.000 
690.000.000 


30.000.000 
160.000.000 


10.000.000 


525.000.000 


1.000.000 


40.000.000 


180.000.000 


30.000.000 


Cap. n. 59, — Acquisto, posa e manu- 
tenzione di cavi sottomarini, ecc. 
_ Cap. n. 62 (modificata la denominazio- 
ne). — Competenze al personale operaio e 
specializzato dell'Amministrazione postele- 
grafonica che esegue lavori per conto dei 
servizi radioelettrici - Cointeressenza dovuta 


«al. personale radiotelegrafista e. radiotelefo- 


nista dell'Amministrazione postelegrafoni- 
ca ed a quello militare adibito al servizio 
radiotelegrafico -pubblico Compensi e pre- 
mi da corrispondersi al personale adibito 
gi servizi radioelettrici È 

Cap. n. 67. — Spese per pagamento get- 
toni di presenza ed indennità di missione 
ai membri delie Commissioni per gli uffici 
locali, ecc. 

Cap. n. 69, — Spese interessanti l’Am- 
ministrazione provinciale per illuminazio- 
ne, esc. 

Cap. n. 71. — Rimborso al Provvedito- 
rato generale dello Stato per spese di uf- 
ficio, ecc. 

Cap. n. 72. — Rimborso al Provvedito- 
rato generale dello Stato delle spese per 
registri, ecc. 

Cap. n. 73. — Spese per liti, arbitraggi, 
risarcimenti ed accessori 

Cap. n. 74. — Imposte erariali, 
poste, ecc. 

Cap. n. 76. — Premi di incoraggiamen- 
to al personale telegrafico per perfezionarsi 
‘nell'uso degli apparati celeri, ecc. 

Cap. n. 77. — Personale degli uffici lo- 
cali e titolari delle agenzie Stipendi ed 
assegni fissi, ecc. 

Cap. n. 78. — Premio di interessamento 
per il personale degîi uffici locali e per i 
titolari delle agenzie 

Cap. n. 79. — Compensi vari ‘al perso- 
nale degli uffici locali per prestazioni stra- 
ordinarie ed altro nell’interesse di altre 
Amministrazioni statali. ecc. 

Cap. n. 80. — Spese per maggiori pre- 
stazioni oltre il normale orario di ufficio 
rese dal personale degli uffici locali, ecc. 

Cap. n. 81. — Retribuzioni del perso 
niale sussidiario distaccato negli uffici locali 

Cap. n. 82. — Indennità di servizio se 
rale o notturno prestato dal personale de- 
gli uffici locali e dai titolari di agenzia 

Cap. n. 84. — Spese ner mndennità ma- 
neggio valori al personale degli uffici locali 
ed ai titolari di agenzia 

Cap. n. 85. — Spese per il contributo 
ragguagliato in ore straordinarie e dovuto 
ai titolari di agenzia nella spesa per 
il coadiutore, ecc. 

Cap. n. 87. — Spesa di gestione degli 
uffici locali e delle agenzie, ecc. 

Cap. n. 88. — Spese per sistemazione 
dei locali ed altro, ecc. 

Cap. n. 89. — Spese per fitto locali adi- 
biti ad uso di uffici locali ed agenzie 

Cap. n. 90. — Sussidi al personale (in 
servizio 0 cessato dal servizio) degli uffici 


sovrim- 


50.000.060 | locali e delle agenzie si alle loro famiglie 


L. 


19.000.000 


1.500.000 


100.000.000 


897.000.000 


75.000.000 


25.000.000 


400.000.000 


750.000.000 


5.000.000 


30.000.000 


10.000.000 


100.000.000 


30.000.000 


50.000.000 


£.000.000 
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Cap. n. 2. — Versamento 
postelegrafonici dell’aggio, ecc. 

Cap. n. 97. — Retribuzioni al personale 
addetto al servizio di pulizia, facchinaggio 
e custodia locali, ecc. 

Cap. n. 99. — Spese per l'acquisto, l’e- 
sercizio, la manutenzione e la riparazione 
di automezzi, ecc. 


Cap. n. 102. — Canoni per fitti e conces- 
sioni di locali ad uso dei servizi postali- 
telegrafici, ecc. 


(Cap. n. 103. — Fitti per locali provvisori 
in circostanze straordinarie © 

Gap. n. 104. — Spese per la gestions del- 
le case economiche, ecc. 

“Cap. n. 185. — Spese pel funzionamento, 
ampliamento e potenziamento dell'Istituto 
superiore delle poste e delle telecomunica- 
zioni, ecc. 

Cap. n. 105-bis (di nuova istituzione). — 
Premi per il miglioramento professionale 
del personal: tecnico dell’Amministrazione 
addetto alle relecomunicazioni 


Cap. n. tì. — Miglioramento graduale, 
potenziamen:o e nuove costruzioni di im- 
pianti, ecc. 

Cap. n. 114. — Residui passivi 
ti, ecc. 

Cap. n. 114-bis (di nuova istituzione). — 
Spese per la propaganda dei servizi dell'Am. 
ministraziene 

Cap. n. 11$. — Spese per la cosiruzione 
di edifici per alloggi di tipo economico e po- 
polare da concedersi in uso al persona- 
le, ecc. 


all'Istituto 


elimina- 


Taale degli aumenti 


b) In diminuzione: 


Cap. n. 27. — Premio d’interessamento 


ai ricevitori e portalettere 

Cap. n. 36. — Spese per il trasporto de- 
gli effetti postali sulle linee di navigazione 
aerea 

Cap. n. 37. — Indennità al personale 
che presta servizic negli uffici ambulan- 
ti. ecc. 

Cap. n. 43. — Rimborsi dovuti per lo 
scambio con l'estero delle sorrispondenze 


postali, dei pacchi e dei vaglia posiali, ecc. 

Cap. n 4. — Abbucni e rimborsi diver- 
si relativi ai servizi postali, ecc. 

Cap. n. 49. — Compensi ai direnori de- 
gli Uffici locali, ecc. 

Cap. n. 52. — Pagamenti e rimborsi alle 
Amministrazioni estere, ecc. Spese di 
cambio 


Cap. n. 53. — Abbuoni e rimborsi 
versi relativi ai servizi telegrafici 

Cap. n. 61, — Spese per impianto. eser- 
cizio e manutenzione dei centri e stazioni 
radioelettriche, ecc. 


Cap. n. 94. — Concorso dell’Amministra- 
zione nelia spesa degli Uffici in:ernazio- 
nali, ecc. 


di- 


Tale delle diminuzioni 


L. 


30.000.000 


320.000.000 


100.000.000 


70.000.000 
2.500.000 


10.000.000 


540.000.000 


75.000.000 


791.000.000 


61.789.920 


10.000.000 


1.500.000.000 


13.833.400.000 


400.000.000 


65.000.000 


11.000.000 


50.000.000 


9.800.000 


335.000.000 


5.000.000 


89.000.000 


2.200.000 


1.167.000.000 


AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 


ENTRATA 
In cumento: 


Cap. 1 — Proventi del traffico tele- 
fonico, €. 


L. 


89.000.000 


Cap. n. 4. — Proventi derivanti dall’af- 
fitto di linee, ecc. . 


Cap. n. 11 — Proventi derivanti dalia 
ccmpartecipazione, ecc. 


Cap. n. 18. — Rimborsi ad anticipazioni 
per lavori, ecc. 


SPESA 
a) In aumento: i 

Cap. n. 4 — Spese per l'attuazione di 
corsi di addestramento .di personale, ecc. 

Cap. n. 6. — Competenze al personale 
di altre Amministrazioni, ecc 

Cap. n. 8 — Compensi per lavori stra- 
ordinari, ecc. io 
‘  Cap.n. 10 —- Indennità di missio- 
ne, ecc. 

Cap. n. 17. — Premi 
to, ecc. 

Cap. n. 20. — Premio di cointeressenza 
al personale, ecc. 

Cap. n. 26.-- Spesa di 
della rete telefonica, ecc. 

Cap. n. 30, — Rimborso all’Amministra- 
zione postale-telegrafica delle spese di ma- 
nutenzione delle linee telefoniche, ecc. 


di interessamen- 


‘manutenzione 


Cap. n. 33. — Spese di ufficio, ecc. 

Cap. n. 34 — Spese per fitto di loca- 
li, ecc. 

Cap. n. 52. — Residui passivi elimina- 
ti, ecc. 

Cap. n. 63. — Spese ed anticipazioni per 


lavori, ecc. 
Totale degli aumenti 


b) In diminuzione: 

Cap. n. 47. — Annualità di rimborso per 
ammortamento ed interessi, ecc. 

Cap. n. 53 (modificata la denominazio- 
ne). — Versamento del 3 per cento dei pro- 
venti lordi dell'esercizio per la costituzione 
del fondo di riserva per le spese impreviste 
{legge 10 aprile 1954, n. 189) 


Totale delle diminuzioni 


L. 376.000.000 


» 308.900.000 
» 35.000.000 
L 808.900.000 


L. 540.000.000 


. 8.900.000 
> ‘69.000.000 
» 5.000.000 
» 14.000.000 
» 260.000.000 


» 270.000.000 


’ 80.000.000 
» 50.000.000 
» 25.000.000 
» 60.000 000 
» 35.000.000 


L. = 1416.900.000 


L. 369.600.400 


» 238.399.600 
L. 608.000.000 


AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


ENTRATA 
a) In aumento: 


Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali 
Cap. n. 4 — Dividendi derivanti da 
partecipazioni azionarie 


Cap. n. 6. — Noli attivi di materiale ro- 
tabile in servizio cumulativo 


Cap. n. 7. — Corrispettivi per l’eserci- 
zio dei binari, ecc. 

Cap. n. 8. — Prodotti per servizi ac- 
cessori 


Cap. n. 11. — Trasporti e prestazioni a 
rimborso di spesa 


Cap. n. 12. — Ricuperi di carattere ge- 
nerale 

Cap. n. 13. — Proventi derivanti 
applicazione della quota, ecc. 

Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi 


Cap. n. 16. — Versamento in conto eser- 
cizio al magazzino. ecc. 


Cap. n. 21. — Interessi a carico delia ge- 
stione delle centrali elettriche 


Cap. n. 22. — Proventi eventuali 


dalla 


L. 150.000.000 


» 50.000.000 


» 250.000.000 


tI 80.000.000 
» 300.000.000 
» 50.000.000 
» 50.000.000 
» 120.000.000 
» 250.000.000 
» 200.000.000 
» 115.000.000 
» 641.000.000 
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Cap. n. 22-bis (di nuova istituzione). — 
Prelievo dal Fondo oscillazi>ne prezzi dei 
combustibili 

Cap. n. 28. — Sovvenzione del Ministero 
del tesoro per colmare il disavanzo della ge- 
stione 

Cap. n. 43. — Introîti da assegnare alle 
spese di riparazione, ecc. 

Cap. n. 49. — Ricavi per vendite e ac- 
crediti vari 

Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori e 
delle prestazioni eseguite 

Cap. n. 51. — Corrispettivi dei lavori e 
delle prestazioni eseguite 

Cap. n. 52. — Corrispettivo delle presta- 
zioni eseguite dalla autorimessa, ecc. 

‘Cap. n. 56. — Ritenute al personale 

Cap. n. 57. — Ricupero della parte a 
carico del Ministero del tesoro delle pensio- 
ni, ecc. 

Cap. n. 62. — Contributo 
strazione ferroviaria 


dell'Ammini- 


Cap. n. 66. — Contributo dell’Ammini- 
strazione 2 P p 

Cap. n. 70. — Affitto delle case 

Cap. n. 71. — Proventi e ricuperi di- 
versi 

Cap. n. 85. — Introiti della gestione 

Cap. n. 99. — Tasse erariali e di bollo 
sui trasporti 

Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute 
al personale e rispettive famiglie 


Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritennte 
a terzi 
Cap. n. 103. — Contributo dell’Ammini- 


strazione e ritenute sulle competenze del 
personale contrattista, ecc. 


Cap. n. 1045. — Contributo  dell’Ammini- 
strazione e ritenute sulle competenze del per- 
sonale ferroviario, ecc. 


Toiale degli anmenti 


1) In diminuzione 


Cap. n. 1 Prodotti della rete prin 
ipale e «dello stretto di Messina 
Cap. n. 32. Contributo © dell'esercizio 


per migliorie, ecc. 

Cap. n. 53. — Corrispettivo dei 
eseguiti dalla Tipolitogratia, er 

Cap. n. 54. — Corrispettivo 
elettrica prodotta 

Cap. n. 105. — Contributo dell'Anunini. 
strazione e ritenuta sulle competenze del per- 
sonale non di ruolo, ece. 


lavori 


dell'enerzia 


Totale delle diminuzioni 


SPESA 
a) In aumento: 


Cap. n. 1. — Personale (Servizi della 
Direzione generale) 

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movi. 
inento) 

Cap. n. 4, — Forniture, spese ed. acqui. 
sti 

Cap. n. 5. — Noli passivi di materiale 


rotabile in servizio cumulativo 

Cap. n. 9. — Personale (Servizio ma- 
teriale e trazione) 

Cap. n. 10. — Forniture, 
acquisti 


spese ed 


DI 


” 


L. 


r 


“ 


6.000.000.000 


9.300.000.000 


500.000.000 
1.500.000.000 
‘4.300.000.000 
“950.000.000 
5.000.000 
“600.000.000 
97.000.000 


9.795:000.000 


35.000.000_ 


25.000.000 


15.000.000 
160.000.009 


500.000.001) 
600.000.000 


30.000.001 


100.000,06" 


2.250.000.001) 


40.018.000.000 


4.300.000.000 
1.500.000,000 
5.000.000 
80.000.000 


135.000.000 


11.020.000.000 


25.010.000 
1.650.000.000 
660.000.000 
250.000.000 
410.000.000 


310.000.000 


Cap. n. 11. — Manutenzione del mate- 
riale rotabile 

Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acqui- 
sti (Servizio lavori & costruzioni) 

Cap. n. 16. — Personale (Linee seconda- 
rie a scartamento ridotto) 


Cap. n. 20. — Personale (Navigazione 
diello Stretto di Messina) 

Lap. n. 21. — Forniture, spese ed 
acquisti 


Cap. n. 23. — Servizi accessori 
Cap. n. 36. -— Premi e compensi ‘al per- 


sonale Di più intense. prestazioni,. LC, .,. 3. 


Cap. n. 38. — Spese per assegni ed in- 
Hennità diverse al personale 

Cap. n. 40. — Contributi all'Istituto na- 
Tionale delle assicurazioni, ecc. 

Cap. n. 41. — Indennità ai membri di 
Commissioni 

Cap. n. 43. — Imposte e tasse 

Cap. n. 46. — Indennizzi per danni alle 
persone ed alle proprietà 

Cap. n. 47. — Provvigioni e SES 
aue-agenzie italiane ed estere-- 

Cap. n. 48. — Spese per la sorveglianza 
dei trasporti 

Cap. n. 54. — Lavori per riparare e pre- 
venire danni di forza maggiore 

Cap. n. 63-bîs (di nuora istituzione). — 
Annualità dovuta al Consorzio di credito per 
le opere pubbliche per i fondi da esso mu- 
tuati per le spese patrimoniali e di ripristino 
(legge 31 ottobre 1953, n. 881) 

Cap. n. 7i-bis {di nuora istituzione). 
Disavanzo della gestione provvisoria di Sfato 
della ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa 
dal 1° maggio 1934 al 30 giugno 1954 

Cap. ni. 83. — Spese di riparazione e di 
ricostruzione, ecc. 

Cap. n. 88, — Spese di arquisto e adde- 
hiti diversi 

Cap. n. 89. — Personale (Officine dipen- 
denti dal Servizio materiale e trazione) 


Cap. n. 90. — Forniture, spese ed 
acquisti 

Cap. n. 91. — Personale (Officine dipen 
denti dal Servizio lavori e costruzioni) 

Cap. n. 92. — Forniture, spese ed 
aequisti 

Cap. n. 93. — Personale (Autorimessa 


dipendente dal Servizio personale ed affari 
generali) 

Cap. n. 95. — Personale  (Tipolitografia 
dipendente dal Servizio approvvigionamenti) 

Cap. n. 97. — Personale (Gestinne delle 
centrali elettriche) 

Cap. n. 100. — Pensioni 

Cap. n. 102. — Pensioni ad agenti ex ge- 
stioni austriache, ecc. 

Cap. n. 1%. — Pensioni 


Cap. n. 110. — Servizi di Ammipistra. 
zione ecc. 

Cap. n. 113. — Manutenzione straordi- 
varia 


Cap. n. 117. — Spese per FRCCORHGTE ed 
istruire orfani, ecc. 


Cap. n. 123. — Colonie marine e clima- 
tiche 

Nap. n. 126. — Spese della gestione 

Cap. n. 140. — Versamento delle 
erariali e di bollo sui trasporti 

Cap. n. 141. — Versamento delle imposte 
e tasse ritenute al personale, esc. 


tasse 


(adal 


500.000.000 
2.000.000.000 
‘50.000.000 
95.000.000 


180.000.000 
15.000.000 


120.000.000 
25.000.000 
“85.000,00 


20.000.000” 
140.000.000 


100.000.000 
---175.000.009— 
200.000.000 


1.000.000.00) 


3472-1K0.000) 


59.000.000 


500.100.000 


* 1,500,000:000 


2.100,000.000 
2.200.000,001) 
20.000.000 


930.000.000 


5.000.000 
8.000.000 


20.000.000 
10.332.000.000 


160.000.000 
35.000.000 


5.000.000) 
70.000.000 
55.000.000 


5.000.000 
160.000.000 


500.000.000 


600.000.000 
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Cap. n. 142, — Versamento delle irbposte 
e tasse ritenute a terzi 

Cap. n. 144. — Versamento all'Istituto 
nazionale assicurazioni dei premi, ecc. 

Cap. n. 145. — Versamenio all'Ente  na- 
zionale di previdenza ed assistenza dei di- 
pendenti statali -delle ritenuie, ecc. . 


Totale degli aumenti 


b) In diminuzione: 

Cap. n. 12. — Personale {Servizio lavo- 
ri e. costruzioni) FAI A 

Cap. n. 19. — Manutenzione delia linea 
(Linee secondarie. a scartamento ridotto) 

Cap. n. 22. — Servizi sostitutivi e com- 
plementari -dei trasporti ferroviari 

Cap. n. 26. — Contributi per l'assicura- 
zione del personale non di ruolo, ecc. 

Cap. n. 39. — Spese per il personale di- 
slaccato, ecc. 

Cap. n. 45. — Affitto, adartamento e ri- 
parazione di locali privati 

-Cap.n. 55. — Rinnovamento della parte 
Inetallica dell'armamento 


Cap. n. 57. — Migliorie «d aumenti pa- 
irìmoniali alle linee, ecc. 


Cap. n. 76. — Materiale di esercizio in 

aumento patrimoniale 
. Cap. n. 77. — Lavori in conto patrimo- 

niale ed acquisto di stabili 

Cap. n. 79. — Miglioramenti alle linee 
ed ‘agli impianti 

Cap. n. 96. — Forniture, spese ed acqui- 
sti (Tipolitografia dipenderi=: dal Servizio 
‘approvvigionamenti) 

Cap. n. 98. — Forniture, spese ed acqui- 
sti (Gestione delle centrali elettriche) 

Cap. n. 112. — Manutenzieze ordinaria 


._ Cap. n. 115. — Versameni al fondo di 
riserva " 
Cap. n. 125. — Avanzo della gestione 
Cap. n. 146. — Versameni» allo Istituto 


nazionale ‘della previdenza saciale, ece. 


Totale delle diminuzioni 


MOLA FELICE, direttore 


L. 


“ 


w 


u 


30.000.000 


100.000.000 


3.250.000.000 


ENTRATA 
In aumento: 
Art. n. 1 — Interessi di fondi pub- 
‘| blici, ecc. 
Art. n. 2. — Reddito delle foreste, ecc. 
Art. n. 5. — Entrate € proventi va- 
ri, ecc. 
Art. n. 10. — Entrate straordinarie, ecc. - 


34.136.000.000 


910.000.000. 


20.000.000 
‘320.000.000 
100.000.000 

45.000.000 
100.000.000 
300.000.000 

1.500.000.000 
400.000.000 
620.000.000 


480.000.000 


13.000.000 


100.000.000 
30.000.000 


5.000.008 


-50.000.000 


135.000.000 


2.138.000.000 


(3103538) Roma 


AZIENDA DI STATO ‘PER LE FORESTE DEMANIALI 


Art. n. 13. — Provento delia verdita di 
terreni, ecc. 3 


Art. n..16-bis (di nuova istituzione). _ 


Somme da versare dalla Cassa per il Mezzo- - - 
giorno ai termini della convenzione 21 set- 


tembre 1954 


-_Art..n, 17. — Ricupero delle spese all: 


ticipate, ecc. 
SPESA 
In aumento : 

Art. n. 1 — Amministrazione, coltiva- 
zione, ecc. : a ia 

Art. n. 2. — Spese per lallestimen- 
to, ecc. 

Art. n. 5. — Spese per la gestione del 


Parco nazionale dello Stelvio, ecc. 

Art. n. 28. — Costruzione e riparazione 
straordinaria di strade, ecc. 

Art. n. 29. — Lavori di 
to, ecc. 

Art. n. 31. — Fondo di riserva, ecc. 

Art. n. 33. — Acquisto di terreni, ecc. 

Art. n. 35-bîs (di nuova istituzione). — 
Acquisto di terreni con le somme versate 
dalla Cassa per il Mezzogiorno ai termini 
della convenzione 21 settembre 1954 

Art. n. 36. — Spese di gestione di patri- 
moni silvo-pastorali, ecc. 


Art. n. 37. — Somme da corrispondere 
ai Comuni, ecc. 


rimboschimen- 


Il Ministro per il tesoro 
GAVA 
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25.000.000 
345.000.000 


100.000 


24.370.000 


500.000.000 


12.000.000 


931.470.000 


35.000,00) 
35.000.000) 
100.000 
270.000.000 


5.000.001) 
59.000.000) 
243370.000 


200.0041004) 
4.000.000) 


8.000.000 


931.470.000 


SANTI RAFFAELE, gerente 
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